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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 


1463. Περί συσκευής μετρήσεως μάζης έκατολίτρου δημη¬ 
τριακών, σε συμμόρφωση πρός την Όδηγία 71/3>47/ 
■ΒΟΚ τοϋ Συμβουλίου των Ε&ρωπαϊκών Κοινοτήτων 

τής 12ης “Οκτωβρίου 19711.1 

11*54. Περί μετρητών υγρών, έκτος υδατος, σέ συμμόρφωση 
προς τις Όδηγίες τοϋ Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 71/3110/ΕΟΚ τής 26ης Ιουλίου 1971 

καί 71/348/ΕΟΐΚ τής 12ης “Οκτωβρίου 1971.2 

11*55. Περί καταμετρήσεως τού ογκου των δεξαμενών πλω¬ 
τών μέσων, σέ συμμόρφωση προς την 'Οδηγία 71/ 
'349/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτή¬ 
των τής 12ης ίΟκτωβρία) 19711..3 


1 : 156 . Περί όργάνων μετρήσεως καί μεθόδων μετρολογικοΰ 
ελέγχου, σέ συμμόρφωση προς τις 'Οΐηγίές τοϋ Συμ¬ 
βουλίου τών ©ρωπαϊκών Κοινοτήτων 71/346/ΕΟΙί 
τής 26.7.1971 καί 7Β/42Τ7/ΒΟΚ τής 19.12.72. .. 4 

1157. Περί μετρητών ψυχροϋ ϋδατος, σε συμμόρφωση 
•πρός την 'Οδηγία 75/3$/®ϋΚ τού Συμβουλίου τών 
©ρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 17ης Δεκεμβρίου 1974. 5 

1158. Περί φιαλών "χρησιμοποιούμενων ώς μετροδοχείων, 

σέ συμμόρφωση προς την 'Οδηγία 75/107/ΕΟΚ τοϋ 
Συμβουλίου τών ©ρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 19ης 
Δεκεμβρίου 1074... ...δ 

1150. Περί σταόμών παραλληλεπιπέδου καί κυλινδρικού 
σχήματος μέσης άκριίβείας καί σταδμών ακρίβειας 
άνωτέρας τής μέσης άκρΛείας, σέ συμμόρφωση πρός 
τις 'Οδηγόες τοο Συμβουλίου τών Ευρωπαϊκών Κοι- 
νοτήοων 71/317/13011 τής 26ης Ιουλίου 1971 και 
74/148/ΕΟΚ τής 4ης Μαρτίου 1074.7 

1460. Περί οργάνων ζυγίσεως μέ μη αυτόματη λειτουρ¬ 
γία. σέ συμμόρφωση πρός την Όδηγία 73/360/ΒΟΚ 
τού Συμβουλίου τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 
19ης Νοεμβρίου 1073 και τήν 'Οδηγία 76/696/ 
130Κ τής Επιτροπής τών ©ρωπαϊκών Κοινοτήτων 
τής 27ης Ίοολίοο 1076. .... ..8 

1161. Περί μέτρων μήκους, σέ συμμόρφωση πρός τις 'Οδη- 
γίες τοϋ ΣίΛοδουλίου τών ©ρωμαϊκών Κοινοτήτων 
73/362/ΕΟΚ τής 10ης Νοεμβρίου 1973 καί 78/ 
620/33ΟΚ της 10ηί ΤοΜ«α> 1078. ... ... ... .. 9 


1162. Περί άλκοολομετρικών Πινάκων, σέ συμμόρφωση 
πρός τήν 'Οδηγία 76/766/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου τών 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 27ης Ιουλίου 1976.10 

1163. Περί όργάνων ζυγίσεως συνεχούς ά&ροίσεως, σε 

συμμόρφωση πρός τήν Όδηγία 75/410/ΕΟΚ τοϋ 
Συμβουλίου τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 24ης 
Ιουνίου 1075.. ..11 

11(64. Περί μετρητών δερμοϋ δδατος, σέ *ρόί 

τήν ' Οδηγία 79/836/330® τοϋ Συμβουλίου τών ©- 

ρω'παϊκών Κοινοτήτων τής 11ης Σεπτεμβρίου 1070.12 

• . 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

—-- (ΐ) 
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Περί συσκευής μετρήσεως μάζης έκατολίτρου δημητρια¬ 
κών, σέ συμμόρφωση πρός τήν Όδηγία 71/347/ΕΟΚ 
τοϋ Συμβουλίου τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 12ης 
“Οκτωβρίου 1971. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Εχοντας ύπόψη : 

α) Τό άρθρο 2 τοϋ Ν. 945/1979 «περί κυρώσεως τής 
συνθήκης προσχωρήσεως τής Ελλάδος είς τήν Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα καί τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα Α¬ 
τομικής Ένεργείας ώς καί τής συμφωνίας περί προσχωρή¬ 
σεως τής Ελλάδος είς τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα "Ανθρα¬ 
κας καί Χάλυβος». 

β) Τά άρθρα 2, 143 καί 145 τής πράξεως προσχωρήσεως 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

γ) Τήν ύπ’ άριθ. 71/347/ΕΟΚ Όδηγία τοϋ Συμβουλίου 
τής 12ης “Οκτωβρίου 1971 «περί προσεγγίσεως τών νομο¬ 
θεσιών τών Κρατών - Μελών τών σχετικών μέ τίς μετρήσεις 
τής μάζας έκατολίτρου τών δημητριακών» μετά τών παραρ¬ 
τημάτων της, δημοσιευθεΐσα στήν Ελληνική Γλώσσα στήν 
Ειδική "Εκδοση τής “Επίσημης “Εφημερίδας τών Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων τής 31 Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13 
Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 001. 

δ) Τήν ύπ’ άριθ. 904/1981 Γνωμοδότηση τοϋ Συμβου¬ 
λίου τής “Επικράτειας, 










Μέ πρόταση των 'Υπουργών Συντονισμού καί Εμπορίου 
άποφασίσαμε : 

"Αρθρο 1. 

Τό παρόν Προεδρικόν Διάταγμα έκδίδεται μέ σκοπό τήν 
συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της ύπ’ άριθ. 71/347/ΕΟΚ Όδηγίας τοΰ Συμβουλίου «περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών των 
σχετικών μέ τις μετρήσεις της μάζας έκατολίτρου τών δημη¬ 
τριακών» καί τών παραρτημάτων της, ή όποία έχει δημδσιευ- 
θεΐ στήν Ελληνική Γλώσσα στήν Επίσημη ^Εφημερίδα 
τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική "Εκδοση της 31 
Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, 
τόμος 001). 

"Αρθρο: 2. 

Τό παρόν Προεδρικό Διάταγμα αφορά : 


αηως προτύπου ΕΟΚ καί τή σφραγίδα άρχικοϋ έλέγχου 


"Αρθρο 8. 

Ή ίσχύς του παρόντος αρχίζει από τήν 1η Ίανουαρίου 

1981. 

Κάθε άλλη διάταξη πού άντίκειται στό παρόν καταργεΐ- 
τοΑ- 

Τή δημοσίευση καί εκτέλεση τοϋ παρόντος Προεδρικού 
Διατάγματος, αναθέτουμε στόν Υπουργό Εμπορίου. 

Άθηναι, 21 Σεπτεμβρίου 19817 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΧΥΗΤΟΝΙΣΙΙΟΥ ΕΜΒβΡΙβΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΑΑΙΩΚΡΑΧΧΑΕ ΑΡ. ΚΑΑΛΝΤΖΑΚΟΧ 


α) Τον καθορισμό τοϋ χαρακτηρισμού τών δημητριακών, 
πού έπονομάζεται «μάζα έκατολίτρου ΕΟΚ». 

β) Τίς άπαιτήσεις της τεχνικής κατασκευής καί χρήσεως 
τοϋ προτύπου οργάνου άναφοράς πού χρησιμοποιείται για 
τον καθορισμό τής μάζας έκατολίτρου ΕΟΚ. 

γ) Τίς προϋποθέσεις πού πρέπει να πληροΰν τα όργανα 
τά όποια χρησιμοποιούνται για τή μέτρηση τής μάζας τοϋ 
έκατολίτρου ΕΟΚ. 

"Αρθρο 3. 

1. Ή μάζα τοΰ έκατολίτρου ΕΟΚ γιά κάθε δημητριακά, 
είναι ό λόγος τής μάζας, πού εκφράζεται σέ χιλιόγραμμα, 
πρός τόν όγκο, πού εκφράζεται σέ έκατόλιτρα. 'Η μέτρηση 
πραγματοποιείται μέ ενα όργανο καί βάσει μιας μεθόδου 
πού είναι σύμφωνα μέ τά παραρτήματα τής Όδηγίας 71/ 
347 τοΰ Συμβουλίου τής ΕΟΚ. 

2. ^Ονομάζεται «μάζα αναφοράς» ή μάζα έκατολίτρου 
ΕΟΚ πού εύρίσκεται κατά τήν πραγματοποίηση μετρήσεως 
μέ Ινα πρότυπο όργανο, κοινοτικό ή εθνικό, κατασκευασμένο 
καί χρησιμοποιούμενο σύμφωνα μέ τό παράρτημα 1 τής 

'Οδηγίας 71/347/ΕΟΚ , , / . , · 

3. Ή μάζα άναφοράς έκατολίτρου ΕΟΚ εκφράζεται σέ 
χιλιόγραμμα άνά έκατόλιτρο μέ δύο δεκαδικά ψηφία. 

"Αρθρο 4. 

Τό πρότυπο κοινοτικό όργανο είναι κατατεθειμένο στη 
μετρολογική 'Τπηρεσία τής 'Ομσσπονδιακής Δημοκρατίας 
τής Γερμανίας.ν 

Τουλάχιστον κάθε δέκα χρόνια τά έθνικά πρότυπα όργανα 
Ιλέγχονται καί σταθμίζονται, διά συγκρίσεώς τους μέ τό 
πρότυπο κοινοτικό όργανο, μέ τή βοήθεια ένός φορητού 
προτύπου όργάνου του αύτοϋ τύπου, σύμφωνα μέ τό παράρ¬ 
τημα I τής Όδηγίας 71/347/ΕΟΚ. 

~ ■ - "Αρθρο 5. 

'Η δνομασία μάζα έκατολίτρου ΕΟΚ χρησιμοποιείται 
στό Ιμπόριο τών δημητριακών μεταξύ τών Κρατών-Μελών 
γιά νά χαρακτηρίσει τά δημητριακά πού έμετρήθηκαν μέ 
όργανα που αντιστοιχούν στίς προδιαγραφές τής Όδηγίας 
71/347/ΕΟΚ. 

"Αρθρο 6. 

1. Ια όργανα μετρήσεως πού χρησιμοποιούνται γιά τόν 
προσδιορισμό στό εμπόριο, τής μάζας έκατολίτρου ΕΟΚ, 
άποτελούν άντικείμενο έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ καί ύπο- 
βάλλονται στόν αρχικό έλεγχο ΕΟΚ. 

2. Κατασκευάζονται καί χρησιμοποιούνται μέ τούς όρους 
πού καθορίζονται στό πιστοποιητικό .έγκρίσεως τοΰ προτύ-' 
που ΕΟΚ καί έφοδιάζονται μέ σφραγίδα καί σήματα ΕΟΚ. 

"Αρθρο 7. 

^Επιτρέπεται ή θέση σέ κυκλοφορία στήν άγορά καί ή 
χρηση τών όργάνων αυτών, έφόσον φέρουν τό σήμα έγκρί- 


( 2 .) 
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Περί μετρητών υγρών, εκτός ΰδατος, σέ συμμόρφωση πρός 
τίς Όδηγίες τοΰ Συμβουλίου τών Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων 71/319/ΕΟΚ/26.7.1971 καί 71/348/ΕΟΚ τής 
12.10.1971. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Εχοντας ύπόψη ; 

α} Τό άρθρο 2 του Ν. 945/1979 «περί κυρώσεως τής 
συνθήκης προσχωρήσεως τής Ελλάδος είς τήν Ευρωπαϊκήν 
Οικονομική Κοινότητα καί τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ατομικής Ενεργείας ώς καί τής συμφωνίας περί προσχω¬ 
ρήσεως τής Ελλάδος είς τήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα 
"Ανθρακος καί Χάλυβος». 

β) Τα άρθρα 2, 143 καί 145 τής πράξεως προσχωρήσεως 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 
_Υ) Τήν υπ αρ. 71/319/ΕΟΚ Όδηγία τοΰ Συμβουλίου 
τής 26.7.1971 «περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών 
Κρατών μελών τών σχετικών μέ τούς μετρητές υγρών 
έκτός τού όδατος» καί τήν ύπ’ άρ. 71/348/ΕΟΚ Όδηγία 
τού Συμβουλίου τής 12.10,1971 «περί προσεγγίσεως τών 
νομοθεσιών τών Κρατών μελών τών σχετικών μέ τίς συμ¬ 
πληρωματικές διατάξεις για μετρητές υγρών έκτός τοΰ 
όδατος >η οί όποιες έχουν δημοσιευθεΐ στήν Ελληνική Γλώσσα 
στήν Ειδική "Εκδοση τής; Επίσημης Εφημερίδας τών 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 31.12.1980, κατηγορία 13, 
Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 001. 

ύπ’ άρ. 908/1981 Γνωμοδότηση τοΰ Συμβουλίου 
τής Όφιαφ*»χιείαις. 

Μέ πρότοκη τών· ΎτΜψφν Σ^τοΜισράω οκά ΐφρφίο», 
άΐΡΟφΗΜΒΟμίΒ: 

"Αρθρο 1. 

Ίύ παρόν Προεδρικό Διαταγμα έκδίδεται μέ σκοπό τήν 
συμμόρφωση τής Ελληνικής Νομοθεσίας πρός τίς διατάξεις 
τών Όδηγιών τοΰ. Συμβουλίου 71/319/ΕΟΚ «περί προ¬ 
σεγγίσεως τών νομοθεσιών τών Κρατών μελών τών άνα- 
φερομένων μέ τούς μετρητές ύγρών έκτός τοΰ όδατος» 
Μΐί 71/348/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών 
Κρατών μελών τών σχετικών μέ τίς συμπληρωματικές 
διατάξεις, για μετρητές ύγρών έκτός τοΰ όδατος» καί τών 
παραρτημάτων αύτών, οί όποιες έχουν δημοσιευθεΐ στήν 
Ελληνική Γλώσσα στήν Επίσημη Εφημερίδα τών Εύρω- 
παικων , Κοινοτήτων (Ειδική "Εκδοση τής 31.12.1980, 
κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 001). 

^ "Αρθρο 2. 

Τό παρόν Προεδρικό Διάφαγμα άφορά τούς Ογκομετρικούς 
μετρητές ύγρών έκτός τοΰ όδατος, έντός τών δποίων τό 
υγρό προκ&λεΐ τήν κίνηση τών κινητών τοιχωμάτων τών 
θαλάμων μετρήσεως καί οί όποιοι επιτρέπουν τήν μέτρηση 
οίωνδήποτε ~δγκων καθώς καί στόν βοηθητικό έξαπλισμό 
τών μετρητών αύτών. 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ: (ΤΕΥΧΘΣ ΠΡΏΤΟΝ) 


^ Άρθρο 3. 

1;, ’Ονομάζεται, «ογκομετρικές μετρητής υγρών» το όρ¬ 
γανο πού άποφελεΐται άπό μία μόνο διάταξη μετρήσεως- 
καί άπό μία διάταξη ένδείξεως. Ό μετρητής αυτός αποτελεί 
μέρος ένός «συγκροτήματος» μετρήσεως. 

2. Μέ τον όρο «συγκρότημα μετρήσεως ύγρών» νοείται 
τό όργανο μετρήσεως πού περιλαμβάνει έκτός άπό αυτόν 
καθ’ αυτόν τον μετρητή καί τις συμπληρωματικές (βοηθη¬ 
τικές) διατάξεις πού μπορούν νά ένσωματοιθοΰν σ’ αυτόν, 
κάθώξ' ΙΜόής 'Δκέί " ίλες τίς : άναγκαϊες ; 1 Πατάξεις” ·γέΙ' ι ^ά:'' 
έξασφαλισθεΐ μία όρθή μέτρηση ή για νά διευκολυνθεί ή 
λειτουργία αυτών. 

Άρθρο 4. 

ΟΙ δγκομετρικοι μετρητές καί ό βοηθητικός έξοπλισμός 
πού μπορούν νά φέρουν σφραγίδες καί σήματα ΕΟΚ περι- 
γράφονται στά παραρτήματα τών “Οδηγιών 71/319/ΕΟΚ 
καί 71/348/ΕΟΚ τού Συμβουλίου της ΕΟΚ. 

Άρθρο 5. 

Οί ανωτέρω μετρητές μετά των βοηθητικών τους έξο- 
πλισμών αποτελούν άντικείμενο έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ 
καί υποβάλλονται στόν άρχικό έλεγχο Ε0Κ, σύμφωνα 
μέ τούς όρους πού καθορίζονται στό παράρτημα II σημεία 
1 καί. 2 της “Οδηγίας 71/316/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου «περί 
προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών Κρατών μελών τών 
σχετικών μέ τίς κοινές διατάξεις γιά τά όργανα μετρήσεως 
καί γιά τίς μεθόδους μετρολογικοΰ έλέγχου», τό όποιο 
Ιχει δημοσιευθεΐ στήν Ελληνική Γλώσσα στήν Επίσημη 
Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Είδική "Εκδοση 
της 31.12.1980, κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, 
τόμος 001), καί υπό τούς όρους τοϋ παρόντος Πρ.Δ/τος 

Άρθρο 6. 

Επιτρέπεται ή θέση σέ κυκλοφορία στήν άγορά καί ή 
χρήσή τών ογκομετρικών μετρητών ύγρών έκτός δδατος, 
πού φέρουν τό σήμα έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ καί τίς 
σφραγίδες άρχικοϋ έλέγχου ΕΟΚ. 

Άρθρο 7. 

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχίζει άπό τήν 1.1.1981. Κάθε 
άλλη διάταξη πού άντίκειται στό παρόν καταργεΐται. Τή 
δημοσίευση καί εκτέλεση τοϋ παρόντος Π.Δ/τος άναθέτουμε 
στόν “Υπουργό Εμπορίου. 

Άθήναι, 21 Σεπτεμβρίου 1981. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΧΧΑΧ ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΧ 


(3) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. ΥίΤ ΑΡΙΘ. Π55 

Περί καταμετρήσεως του όγκου τών δεξαμενών πλωτών 
μέσων, σέ συμμόρφωση πρός τήν Όδηγία 71/349/ΕΟΚ 
τοϋ Συμβουλίου τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 12ης 
“Οκτωβρίου 1971. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Εχοντας ύπόψη : 

α) Τό άρθρο 2 του Ν. 945/1979 «περί κυρώσεως της 
συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος είς τήν Εύρωπαϊκήν 
Οικονομική Κοινότητα καί τήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα 
Ατομικής Ένεργεέας ώς καί της συμφωνίας περί προσ¬ 
χωρήσεως της "Ελλάδος είς τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Άνθρακας καί Χάλυβος». 


β) Τά άρθρα 2, 143, καί 145 τής πράξεως-προσχωρήσεως 
τής Ελληνικής-Δημοκρατίας στίς Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

γ) Τήν ύπ’ άριθ. 71/349/ΕΟΚ Όδηγία τοϋ Συμβουλίου 
τής 12ης “Οκτωβρίου 1971 «περί προσεγγίσεως τών νομο¬ 
θεσιών τών Κρατών μελών τών σχετικών μέ τήν καταμέτρηση 
τής χωρητικότητος τών δεξαμενών τών πλωτών μέσων» 
μετά τών παραρτημάτων της, δημοσιευθεΐσά στήν Ελληνική 
Γλώσσα στήν Είδική "Εκδοση της “Επίσημης Έφημερίδος 
τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Δεκεμβρίου 1980, 
κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 001. 

δ) Τήν ύπ’ άριθ. 775/81 Γνωμοδότηση τοϋ Συμβουλίου 
τής Επικράτειας. . 1 -. ·· 

Μέ πρόταση τών “Υπουργών Συντονισμού καί “Εμπορίου,, 
άποφασίσαμε : 

Άρθρον 1. 

Τό παρόν Προεδρικόν Διάταγμα έκδίδεται μέ σκοπό τήν 
συμμόρφωση τής “Ελληνικής Νομοθεσίας πρός άίς διατάξεις 
της ύπ’ άριθ. 71/349/ΕΟΚ “Οδηγίας τοϋ Συμβουλίου καί τών 
παραρτημάτων της, ή όποία έχει δημοσιευθεΐ στήν “Ελληνική 
Γλώσσα στήν “Επίσημη “Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων (Είδική "Εκδοση τής 31 Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 
13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 001), 

Άρθρο 2. 

1. Τό παρόν Προεδρικόν Διάταγμα άφορά τήν καταμέ¬ 
τρηση της χωρητικότητος ΕΟΚ τών δεξαμενών πλωτών 
μέσων τών χερσαίων ύδατίνων δδών καί άκτοπλοίας. 

2. Ώς καταμέτρηση χωρητικότητος ΕΟΚ νοείται ή 
καταμέτρηση, χωρητικότητος πού πραγματοποιείται σύμ¬ 
φωνα μέ τούς όρους πού προβλέπονται άπό τό παρόν Προε¬ 
δρικόν Διάταγμα. 

Άρθρον 3. 

1. Γιά τά άποτελέσματα τών έργασιών της καταμετρή- 
σεως- της χωρητικότητος ΕΟΚ, τά όποια καταγράφονται 
στό πιστοποιητικό καταμετρήσεως χωρητικότητος ΕΟΚ, 
έχουν , εφαρμογή τά παραρτήματα της “Οδηγίας 71/349 
τοϋ Συμβουλίου της ΕΟΚ. 

2. Στό άνωτέρω πιστοποιητικό καταμετρήσεως χωρητικό¬ 
τητος ΕΟΚ προσδίδεται ή ίδια άξία όπως καί στίς άντί- 
στοιχες έθνικές πράξεις. 

Άρθρο 4.. ^ 

1. Τά όργανα μετρήσεως πού χρησιμοποιούνται γιά νά 
καθορίσουν τήν στάθμη τοϋ ύγροΰ σέ δεξαμενές, πού έχουν 
καταμετρηθεί σύμφωνα μέ τύ παρόν, πρέπει νά είναι ειδικά 
προσαρμοσμένα γι’ αυτή τή χρήση καί νά άνταποκρίνενται 
στίς άπαιτήσεις τών ειδικών όδηγιών πού τά άφοροΰν. 

2. Προσωρινά καί μέχρις έκδόσεως ειδικής δδηγίας, 
σχετικά μέ τά άνωτέρω όργανα, μποροΰν νά χρησιμοποιηθούν 
όργανα μετρήσεως τά όποια έχουν γίνει άποδεκτά άπό τήν 
άρμοδία “Υπηρεσία Μέτρων καί Σταθμών του Υπουργείου 
“Εμπορίου, 

Άρθρο 5. 

“Η αρμόδια “Υπηρεσία ένημερώνει άμέσως τήν “Επιτροπή 
τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων γιά τίς άναγκαΐες νομοθετικές, 
κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις πού έχουν ληφθεΐ 
καί γνωστοποιεί σ’ αυτήν τύ κείμενο τών ουσιωδών διατά¬ 
ξεων τοϋ “Ελληνικού δικαίου, οί όποιες έχουν Θεσπισθεΐ στόν 
τομέα πού διέπεται άπό τήν Όδηγία 71/349/ΕΟΚ. 

Άρθρο 6. 

'Η ίσχύς τοϋ παρόντος άρχίζει άπό τήν 1η “Ιανουαρίου 

1981. 

Κάθε άλλη διάταξη πού άντίκειται στό παρόν καταργεΐται. 

Τή δημοσίευση καί εκτέλεση τοϋ παρόντος Προεδρικού 
Διατάγματος άναθέτουμε στόν “Υπουργό “Εμπορίου. 

Άθήναι, 21 Σεπτεμβρίου 1981 

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

91 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΪΥΒΤΟΜΙΪΜΟΥ ΕΜΠ ΟΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΧ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΧΧΑΧ ΑΡ. ΧΑΑΑΜΤΧΑΚβ* 



ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΤΤ ΑΡΙΘ. Π56 

Περί Όργάνων μετρήσεως καί μεθόδων μετρολογικαϋ ελέγ¬ 
χου, σε συμμόρφωση προς τις Όδηγίες του Συμβουλίου 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 71/316/ΕΟΚ της 26.7. 

1971 καί 72/427/ΕΟΚ της 19.12.71. 

.0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

α) Τδ άρθρο 2 του Ν.945/79 «περί κυρώσεως της 
συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος είς τήν Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα καί τήν Εόρωπαϊκή Κοινότητα 
Ατομικής Ένεργείας ως καί της συμφωνίας περί προσχω¬ 
ρήσεως της Ελλάδος είς τήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα "Αν- 
θρακος καί Χάλυβος». 

β) Τά άρθρα 2, 143 καί 145 της πράξεως προσχωρήσεως 
τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

γ) Τήν ύπ’ άριθ. 71/316/ΕΟΚ οδηγία τοϋ Συμβουλίου 
τής 26ης Ιουλίου 1971 «περί προσεγγίσεως των Νομοθε¬ 
σιών των Κρατών Μελών τών σχετικών μέ τίς κοινές δια¬ 
τάξεις για τα όργανα μετρήσεως καί για τίς μεθόδους μέτρο- 
λογικού ελέγχου» μετά τών παραρτημάτων της, δημοσιευ- 
θεϊσα στδ ύπ’ άριθ. Ν.202/1/71 τεύχος τής ’Επίσημης’Εφη- 
μερίδας τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καί τήν ύπ’ άριθ. 
72/427/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου τής 19ης Δεκεμβρίου 
1972 ή οποία τροποποιεί τήν άνωτέρω οδηγία τοϋ Συμ¬ 
βουλίου 71/316/ΕΟΚ τής 26ης Ιουλίου 1971, δημοσιευ- 
θεϊσα στο ύπ’ άριθ. Ν.291/156/72 τεύχος τής Επίσημης 
Εφημερίδας τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ) Τήν ύπ’ άριθ. 740/1981 Γνωμοδότηση τοϋ Συμβου¬ 
λίου τής ’Επικρατείας. 

Μέ πρόταση τών Υπουργών Συντονισμού καί Εμπορίου, 
άποφασίσαμε : 

"Αρθρο 1. 

Τδ παρδν Προεδρικό Διάταγμα εκδίδεται μέ σκοπό τήν 
συμμόρφωση τής 'Ελλησικής Νομοθεσίας πρδς τίς διατά¬ 
ξεις τής ύπ’ άριθ. 71/316/ΕΟΚ δδηγίος τοϋ Συμβουλίου 
τής 26ης Ιουλίου 1971 καί τών παραρτημάτων της, ή δποία 
έχει δημοσιευθεΐ στήν Ελληνική Γλώσσα στήν Επίσημη 
Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική "Εκ¬ 
δοση 31 Δεκεμβρίου 1980 κατηγορία 13 Βιομηχανική Πο¬ 
λιτική, Τόμος 001). 

"Αρθρο 2. 

1. Επιτρέπεται ή θέση σέ κυκλοφορία στήν άγορά καί ή 
χρήση ένδς δργάνου μετρήσεως πού ονομάζεται στή συνέ¬ 
χεια «όργανο» ή μιας βοηθητικής διατάξεως αύτοϋ, εφόσον 
είναι Ιφοδιασμένο μέ τήν σφραγίδα άρχικδϋ ελέγχου ΕΟΚ 
ή μέ τδ σήμα έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ, όπως προβλέπεται 
στά άρθρα 11 καί 12 του παρόντος. 

2. Στήν έγκριση προτύπου ΕΟΚ καί στδν άρχικδ έλεγχο 
ΕΟΚ προσδίδεται ή ΐδια άξία όπως καί στις άντίστοιχες 
έθνικές πράξεις. 

3. Δέν μπορεί νά άπαιτηθεΐ για μία κατηγορία όργάνων 
ή έγκριση προτύπου ΕΟΚ ή ό άρχικδς έλεγχος ΕΟΚ παρά 
μόνο άν οί άντίστοιχοι έλεγχοι έχουν προδιαγράφει γιά τά 
όργανα τής ΐδιας κατηγορίας πού πληρούν τίς έθνικές' 
προδιαγραφές πού δέν είναι έναρμονισμένες στδ κοινοτικό 
επίπεδο. 

4. Οί είδικές Όδηγίες καθορίζουν γιά τίς κατηγορίες 
όργάνων πού άποτελοΰν τδ άντικείμενό τους, τίς μετρολο- 
γικές ιδιότητες καί τίς τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμοΰ 
καί λειτουργίας. 

Αυτές μπορούν δμοίως νά καθορίζουν : 

"Αν τά όργανα αύτά πρέπει νά ύποβληθοΰν σέ όλα τά 
Κράτη μέλη στήν , έγκριση προτύπου ΕΟΚ καί στδν άρχικδ 
έλεγχο ΕΟΚ ή σέ έναν έξ αυτών τών ελέγχων. 

Τήν ήμερσμηνία κατά τήν όποία έθνικές διατάξεις σύμφω¬ 
νες μέ τήν εν λόγω είδική Όδηγία, άντικαθιστοϋν έξ ολο¬ 
κλήρου τίς εθνικές διατάξεις πού εφηρμόζοντο προηγου¬ 
μένως στά νέα όργανα τής ίδιας κατηγορίας. . 


"Αρθρο 3. 

1. 'Η έγκριση προτύπου ΕΟΚ συνιστα τήν άποδοχή τών 
οργάνων ένδς κατασκευαστοΰ σέ άρχικδ έλεγχο ΕΟΚ, καί 
εφόσον δ έλεγχος Αυτός δέν απαιτείται, τήν έγκριση κυκλο¬ 
φορίας στήν άγορά καί χρήση τοϋ όργάνου. 

2. ’Εάν είδική οδηγία τής ΕΟΚ εξαιρεί μία κατηγορία 
όργάνων άπδ τήν έγκριση προτύπου ΕΟΚ τά όργανα τής 
κατηγορίας αυτής γίνονται άπ’ εύθείας δεκτά γιά άρχικδ 
έλεγχο ΕΟΚ. 

3. 'Η έγκριση προτύπου ΕΟΚ χορηγείται, κατόπιν αίτή- 
σεως τοϋ κατασκευαστοΰ ή τοϋ έντολοδόχου του, σέ κάθε 
πρότυπο όργάνου καί σέ κάθε βοηθητική διάταξη πού πλη¬ 
ροί τίς μετρολογικές ιδιότητες καί τίς τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές σχεδιασμοΰ καί λειτουργίας όπως καθορίζονται άπδ τήν 
είδική όδηγία τή σχετική γι’ αυτή τήν κατηγορία όργάνων 
έφόσον ό υφιστάμενος γιά τδν έλεγχο εξοπλισμός τής Δ/νσεως 
Μέτρων καί Σταθμών τοϋ 'Τπουργείου Εμπορίου τδ επι¬ 
τρέπει. 

4. Γιά ένα καί τδ αύτδ πρότυπο όργάνου ή αΐτηση έγκρί- 
σεως προτύπου ΕΟΚ δέν μπορεί νά κατατεθεί παρά σέ ένα 
μόνο Κράτος μέλος. 

Ή αίτηση έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ, πού θά απευθύ¬ 
νεται στή Δ/νση Μέτρων καί Σταθμών τοϋ 'Τπουργείου 
Εμπορίου, θά πρέπει νά συνοδεύεται άπαραιτήτως μέ υπεύ¬ 
θυνη δήλωση τοϋ Ν.105/69 «περί άτομικής ευθύνης τόΰ 
δηλοΰντος· ή βεβαιοΰντος» ότι δέν έχει ύπόβληθεΐ αΐτηση 
έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ σέ άλλο Κράτος - Μέλος τής 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, γιά τδ αύτδ πρότυπο όργάνου. 

5. "Οταν παραχωρεϊται μία έγκριση προτύπου ΕΟΚ, ή 
υπηρεσία λαμβάνει τά απαραίτητα μέτρα ώστε νά τηρείται 
ενήμερη γιά κάθε μεταβολή ή γιά κάθε προσθήκη στδ έγκε¬ 
κριμένο πρότυπο, πληροφορώντας γιά τίς αλλαγές αύτές 
συγχρόνως καί τά άλλα Κράτη μέλη. Ειδικά μέ τά αρμόδια 
όργανα της παρακολουθεί τήν καλή λειτουργία τών όργά¬ 
νων αυτών κατά τήν χρήση τους. 

Οί μεταβολές ή προσθήκες σ’ ένα έγκεκριμένο πρότυπο 
οφείλουν νά άποτελέσουν τδ αντικείμενο μιας συμπληρωμα¬ 
τικής έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ άπδ τήν αρμόδια ' Υπηρε¬ 
σία έφόσον οί αλλαγές αυτές επηρεάζουν ή μπορούν νά επη¬ 
ρεάσουν τά αποτελέσματα μετρήσεως ή τίς περιγραφεΐσες 
συνθήκες χρήσεως τοϋ όργάνου. 

6. 'Η έγκριση προτύπου ΕΟΚ χορηγείται σύμφωνα μέ 
τίς διατάξεις τοϋ παρόντος, τών σημείων 1 καί 2 τοϋ παραρ¬ 
τήματος 1 τής οδηγίας του Συμβουλίου 71/316/ΕΟΚ, καί 
τών σχετικών ειδικών οδηγιών. 

"Αρθρο 4. 

'Η χορήγηση έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ γιά βοηθητικές 
διατάξεις πρέπει νά καθορίζει : 

Τά πρότυπα τών όργάνων στά όποια αύτές οί διατάξες 
μπορούν νά προστεθούν ή νά ενσωματωθούν. 

Τίς γενικές συνθήκες τής λειτουργίας τοϋ συνόλου τών 
όργάνων γιά τά όποια έχει χορηγηθεί έγκριση προτύπου 

ΕΟΚ. 

"Αρθρο 5. 

1· Η Διεύθυνση Μέτρων καί Σταθμών τοϋ 'Τπουργείου 
Εμπορίου εκδίδει πιστοποιητικό έγκρίσεως τοϋ προτύπου 
ΕΟΚ τδ όποιο κοινοποιεί στδν αίτοϋντα έφόσον τά άποτελέ- 
σματα τής έξετάσεως πού προβλέπονται στδ παράρτημα 1 
σημείο 2 τής οδηγίας τοϋ Συμβουλίου 71/316/ΕΟΚ είναι 
Ικανοποιητικά. ! - 

Ό ενδιαφερόμενος όφείλει στις περιπτώσεις πού προβλέ- 
πονται άπδ τδ άρθρο 12 τοϋ παρόντος ή άπδ μία ιδιαίτερη 
όδηγία, καί μπορεί στίς υπόλοιπες περιπτώσεις, νά θέσει 
σέ όργανα καί στίς βοηθητικές διατάξεις πού εΐναι σύμφωνα 
μέ τδ έγκεκριμένο πρότυπο, τδ σήμα έγκρίσεως πού Ανα¬ 
γράφεται στδ πιστοποιητικό. 

-Λ 01 διατάξεις οί σχετικές μέ τδ πιστοποιητικό» ,μέ,τδ 
σήμα έγκρίσεως, μέ τήν ένδεχομένη κατάθεση ένδς ύποδείγ- 
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ματος οργάνου καί με τήν δημοσίευση της έγκρίσεως προ¬ 
τύπου ΕΟΚ άναφέρονται στά σημεία 3,4,5 καί 6 του παραρ¬ 
τήματος 1 τής άνωτέρω οδηγίας. 

"Αρθρο 6. 

1. 'Η διάρκεια ισχύος της έγκρίσεως τοϋ προτύπου ΕΟΚ 
είναι. 10 Ιτών καί δύναται νά παρατείνεται διαδοχικά γιά 
περιόδους . 10 έτών, Ό αριθμός των οργάνων πού δύνανται 
νά ΧΦϊςαΙβ μέ, τό εγκεκριμένη πρότυη» 
είναι απεριόριστος, Ιφοσον ή έγκριση τοϋ προτύπου ΕΟΚ 
δεν παρατείνεται, τά έν χρήσει όργανα πού συμφωνούν μέ 
τις προδιαγραφές της ανωτέρω οδηγίας, θεωρούνται ώς 
εγκεκριμένα. 

2. Σέ περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατό νά 
χορηγηθεί γιά ορισμένα όργανα έγκριση ή κανονική παράταση 
ισχύος έγκρίσεως μπορεί νά χορηγηθεί έγκριση ή παράταση 
περιορισμένης διάρκειας μετά από γνωστοποίηση, πού διε- 
νεργεϊται από τήν αρμόδια υπηρεσία πρός άλλα Κράτη Μέλη, 
εάν απαιτείται αυτή, μετά άπό προηγουμένη διαβούλευση 
μέ τά άλλα Κράτη - Μέλη. 

Στην περίπτωση πού προβλέπεται στό (γ) εδάφιο, ά 
προηγουμένη διαβούλευση είναι υποχρεωτική έάν ό τόπος 
έγκαταστασεως των οργάνων βρίσκεται σέ άλλο Κράτος 
άπ’ αυτό τό όποιο έξέδωσε τό πιστοποιητικό έγκρίσεως 
τοϋ προτύπου ΕΟΚ. Ή έγκριση τοϋ προτύπου ΕΟΚ δύ- 
ναται νά ύπόκειται, στους κατωτέρω περιορισμούς : 

α.) Στό περιορισμό της διάρκειας ισχύος μικρότερης των 
10 ετών. 

β) Στό περιορισμό τοϋ άριθμοϋ των οργάνων τά όποια 
δύνανται νά έγκριθαϋν. 

γ) Στην δποχρέωση νά κοινοποιούνται οί τόποι έγκατα- 
στάσεως στις αρμόδιες αρχές καί 

δ) Στό περιορισμό της χρήσεως. 

3. Σέ περίπτωση χρησιμοποιήσεως νέων τεχνικών μεθό¬ 
δων μή προβλεπομένων άπό ιδιαίτερη οδηγία, είναι δυνατή 
ή χορήγηση έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ περιορισμένης ισχύος 
μετά προηγούμενη διαβούλευση της αρμόδιας υπηρεσίας 
μέ τά άλλα Κράτη Μέλη. 

'Η έγκριση αυτή μπορεί νά ύπόκειται στούς περιορισμούς 
πού προβλέπονται στήν παραγρ. 2 τοϋ παρόντος άρθρου καί 
στις ειδικές προϋποθέσεις πού συνοδεύονται μέ τήν χρησιμο- 
ποιηθεΐσα τεχνική. 

Ή περιορισμένη αύτή έγκριση μπορεί νά χορηγηθεί μό¬ 
νον : 

α) Έάν έχει ήδη τεθεί σέ ισχύ ειδική οδηγία γιά αύτή 
τήν κατηγορία τών οργάνων. 

β) Έάν δέν γίνεται υπέρβαση στά μέγιστα ανεκτά σφάλ 
ματα πού καθορίζονται στις Ιδιαίτερες οδηγίες. 

Ή διάρκεια ισχύος της άνωτέρω έγκρίσεως περιορίζεται 
σέ δύο χρόνια κατά άνώτατον βριον, καί δύναται νά παρατα- 
θεΐ γιά τρία χρόνια. 

4. "Οταν έχει παραχωρηθεϊ ή έγκριση προτύπου ΕΟΚ 
περιορισμένης ισχύος, πού άναφέρεται στήν παράγραφο 3 
τοϋ παρόντος άρθρου, ή αρμόδια υπηρεσία υποβάλλει αίτηση 
μέ σκοπό νά προσαρμόσει τήν ειδική οδηγία.στήν τεχνική 
πρόοδο σύμφωνα μέ τις διατάξεις τών άρθρων 18 καί 19 
της 'Οδηγίας 71/316/ΕΟΚ εφόσον ή αρμόδια υπηρεσία 
έκτιμά ότι ή εμπειρία άποδείχθηκε θετική. 

"Αρθρο 7. 

Εφόσον γιά όρισμένη κατηγορία όργάνιον πού πληρούν 
,τίς προδιαγραφές μιας ειδικής δδηγίας, δέν άπαιτεϊται^ή 
έγκριση προτύπου ΕΟΚ, τά όργανα της κατηγορίας αυτής 
δύνανται νά Ιφοδιασθοϋν μέ ευθύνη τοϋ κατασκευαστοΰ 
|ιέ τό ειδικό σήμα πού περιγράφεται στό παράρτημα 1 
σηυχΐα 3.3 τής άνωτέρω δδηγίας. 


"Αρθρο 8. 

1. 'Η άρμόδια υπηρεσία πού έχορήγησε τήν έγκριση τοΰ 
προτύπου ΕΟΚ, μπορεί νά τήν άνακαλέσει στές άκόλουθες 
περιπτώσεις : 

α) Έάν τά όργανα γιάτά όποια παραχωρήθηκε ή έγκριση 
δέν είναι σύμφωνα μέ τό έγκεκριμένο πρότυπο ή μέ τίς 
διατάξεις τής ειδικής όδηγίας οί όποιες τά άφοροϋν καί 

β) Έάν δέν τηρούνται οί μετρολογικές Ιδιότητες πού 
καθορίζονται στό πιστοποιητικό έγκρίσεως ή οί διατάξεις 
τοΰ άρθρου 6 παράγραφος 2 καί 3 του παρόντος. 

2. 'Η άνωτέρω 'Τπηρεσία δφείλει έπίσης νά άνακαλέσει 
τή χορηγηθεΐσα έγκριση προτύπου ΕΟΚ, έάν' τά όργανα 
πού κατασκευάσθηκαν σύμφωνα μέ τό έγκριθέν πρότυπο, 
παρουσιάζουν κατά τήν χρήση τους έλάττωμα γενικής φύ- 
σεως πού τά καθιστά άκατάλληλα γιά τή χρήση πού προο¬ 
ρίζονται. 

3. Έάν ή αρμόδια Υπηρεσία τοϋ Υπουργείου Εμπο¬ 
ρίου ή τά ύπ’ αύτοϋ έξουσιοδοτούμενα όργανα ή Όργανι- 

. σμοί πληροφορηθοϋν άπό τό άλλο Κράτος μέλος τής ΕΟΚ 
ότι συντρέχει μία άπό τίς περιπτώσεις πού προβλέπονται 
στίς παρ. 1 καί 2 τοϋ παρόντος λαμβάνει τά μέτρα πού 
προβλέπονται στίς άνωτέρω παραγράφους μετά άπό δια¬ 
βούλευση μέ τό κράτος αυτό. 

4. "Οταν διαπιστώνεται ή ΰπάρξη τής περιπτώσεως πού 
προβλέπεται στήν παραγρ. 2 ή άρμόδια ύπηρεσία μπορεί 
νά άπαγορεύσει τήν θέση σέ κυκλοφορία στήν άγορά καί 
τήν θέση σέ λειτουργία τών όργάνων μέχρι νεωτέρας είδο- 
ποιήσεως καί πληροφορεί άμέσως περί τούτου τά άλλα 
Κράτη μέλη καί τήν Επιτροπή καθορίζοντας τούς λόγους 
επί τών οποίων βασίστηκε ή άπόφαση της. 

'Η ίδια διαδικασία έφαρμόζεται καί στίς περιπτώσεις 
πού προβλέπονται στήν παραγρ. 1 γιά τά όργανα τά άπαλ- 
λαγμένα τοϋ άρχικοΰ έλέγχου ΕΟΚ άν δ κατασκευαστής, 
κατόπιν είδοποιήσεως, δέν τά φέρει σέ συμφωνία μέ τό 
έγκεκριμένο πρότυπο ή μέ τίς άπαιτήσεις τής ειδικής 
όδηγίας ή όποια τά άφορά. 

5. "Αν ή άρμόδια 'Τπηρεσία ή όποία παρεχώρησε τήν 
έγκριση άμφισβητεϊ τήν ύπαρξη τής περιπτώσεως τής 
άναφερομένης στήν παραγρ. 2 τοϋ παρόντος άρθρου περί 
τής όποιας έλαβε γνώση ή τό βάσιμο τών ληφθέντων μέτρων, 
δυνάμει τών διατάξεων τής παραγρ. 4 ένημερώνει τό αρμό¬ 
διο Κράτος μέλος καί τήν Επιτροπή γιά τήν περαιτέρω 
ρύθμιση τής διαφοράς. 

"Αρθρο 9. 

1. Αρχικός έλεγχος ΕΟΚ είναι ό έλεγχος πού γίνεται 
γιά τήν έπιβεβαίωση τής συμφωνίας ένός καινούργιου δργά- 
νου ή οργάνου πού έγινε καινούργιο μέ έπισκευή μέ τό έγκρι¬ 
θέν πρότυπο ή μέ τίς άπαιτήσεις τής ειδικής οδηγίας πού 
άναφέρεται στό όργανο. 

Ό έλεγχος αυτός πιστοποιείται μέ τήν σφραγίδα τοϋ 
άρχικοΰ έλέγχου ΕΟΚ. 

2. 'Η αρμόδια ύπηρεσία τοΰ Υπουργείου Εμπορίου ή 
τά ύπ’ αύτοϋ έξουσιοδοτούμενα όργανα καί "Οργανισμοί, 
προβαίνουν στον άρχικό έλεγχο Ε0Κ τών όργάνων πού 
έχουν τίς μετρολογικές ιδιότητες καί πληρούν τίς τεχνικές 
προδιαγραφές κατασκευής καί λειτουργίας, όπως αυτές 
καθορίζονται άπό τίς ειδικές οδηγίες τής Κοινότητας, πού 
άναφέρονται σ’ αύτή τήν κατηγορία όργάνων, εφόσον ύφί- 
σταται εργαστηριακός εξοπλισμός γιά τή διενέργεια τοϋ 
έλέγχου αύτοϋ καί παρέχει τή σφραγίδα άρχικοΰ έλέγχου 
ΕΟΚ. 

3. Γιά τά όργανα τά εφοδιασμένα μ.έ τή σφραγίδα αρχι¬ 
κού έλέγχου ΕΟΚ, ή κατά τό άρθρο 2 τοϋ παρόντος ύπο- 
χρέωση ίσχύει μέχρι τοϋ τέλους τοΰ έπομένου έτους, κατά 
τή διάρκεια τοϋ όποιου έτέθη ή σφραγίδα άρχικοΰ έλέγχου 
ΕΟΚ, έκτός άν ειδικές όδηγίες τής Κοινότητος προβλέπουν 
μεγαλύτερη διάρκεια. 
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"Αρθρο 10. 

"Οταν ενα όργανό προσκομίζεται, γιά Αρχικό έλεγχο 
ΕΟΚ, ή αρμόδια υπηρεσία καθορίζει : 

α) Έάν τό όργανο άνήκει σέ κατηγορία γιά την οποία 
δέν απαιτείται έγκριση προτύπου ΕΟΚ, και σέ καταφατική 
περίπτωση έάν πληροϊ τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκεής 
ή λειτουργίας, τις καθοριζόμενες άπό τις σχετικές διατάξεις 
των σχετικών μέ αυτή την κατηγορία οργάνων. 

(3) Έάν τό όργανο έτυχε έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ καί 
σέ καταφατική περίπτωση, έάν είναι σύμφωνο προς τό 
εγκεκριμένο πρότυπο. Οί πραγματοποιούμενοι έλεγχοι κατά 
τον αρχικό έλεγχο ΕΟΚ αποβλέπουν ιδίως, σύμφωνα μέ 
τήν ειδική οδηγία, εις : 

- τις μετρολογικές ιδιότητες, 

- τά μέγιστα ανεκτά σφάλματα, 

-τήν κατασκευή ώστε νά διασφαλίζεται δτι οί μετρο¬ 
λογικές ιδιότητες δέν κινδυνεύουν νά μειωθούν σημαντικά 
κατά τήν κανονική χρήση τοΰ οργάνου, 

-τήν ύπαρξη των νομίμων έπισημάνσεων καθώς επίσης 
καί τήν ορθή τοποθέτηση των πινακίδων σημάνσεως. 

"Αρθρο 11. 

1. "Οταν ό αρχικός έλεγχος ΕΟΚ ολοκληρώνεται μέ 
επιτυχία σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου 10 τοΰ 
παρόντος καί τοΰ παραρτήματος II σημεία 1 καί 2 της 
οδηγίας 71/316/ΕΟΚ ή αρμόδια 'Υπηρεσία τοΰ 'Υπουργείου 
^Εμπορίου ή τά ύπ’ αύτοΰ εξουσιοδοτούμενα όργανα ή 

Οργανισμοί, τοποθετούν στο όργανο αυτό τις σφραγίδες 
μερικοΰ η τελικοΰ ελέγχου ΕΟΚ, σύμφωνα μέ τις προϋπο¬ 
θέσεις τις προβλεπόμενες στό σημείο 3 τοΰ ίδίου παραρτή¬ 
ματος, καί τήν όδηγία 72/427/ΕΟΚ. ' ' 

2. Οί διατάξεις πού άναφέρονται στά σχήματα καί τά 
χαρακτηριστικά των σφραγίδων ελέγχου ΕΟΚ, περιλαμβά¬ 
νονται στο παράρτημα II σημείο 3 της οδηγίας 71/316/ΕΟΚ 
καί στήν όδηγία 72/427/ΕΟΚ. 

"Αρθρο 12. 

Εφόσον γιά μία κατηγορία οργάνων, πού πληροΰν τις 
προδιαγραφές μιας ειδικής οδηγίας, δέν απαιτείται αρχικός 
έλεγχος ΕθΚ, ό κατασκευαστής επιθέτει μέ ευθύνη του επί 
τοΰ οργάνου τό ειδικό σήμα αυτής τής κατηγορίας τό όποιο 
περιγράφεται στό παράρτημα I σηιχεΐο 3.4 ττ,ς όδηνίαε 
71/316/ΕΟΚ. " ^ 

"Αρθρο 13. 

, * Απαγορεύεται ή χρησιμοποίηση επί των όργάνων σφρα¬ 
γίδων ή αναγραφών πού δύνανται νά προκαλέσουν σύγχυση 
μέ τά.σήματα ή τις σφραγίδες ΕΟΚ. . ' 

Σέ περίπτωση ^παραβάσεως τάσεται άπό τήν άρμόδια 
Υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο 20ημερη προθεσμία γιά 
συμμόρφωση. "Αν ό ενδιαφερόμενος δέν συμμορφωθεί μέ 
απόφαση τοΰ 'Υπαυργοΰ Εμπορίου ανακαλείται ή χορηγη- 
θεϊσα έγκριση κυκλοφορίας καί επιβάλλεται σέ βάρος του 
πρόστιμο μέχρι 500.000 δρχ., ταυτόχρονα δέ μέ αίτηση 
τής αρμόδιας υπηρεσίας ένεργεΐται κατάσχεση των όργά¬ 
νων κατά τις διατάξεις τοΰ Κώδικα Πολιτικής δικονομίας. 

, "Αρθρο 14. 

Η αρμόδια 'Υπηρεσία τοΰ 'Υπουργείου Εμπορίου γνω- 
στοποιει στά λοιπά Κράτη μέλη καί τήν Επιτροπή τής 
ΛυΚ, τις Ιπηρεσίες, 5 Οργανισμούς καί ιδρύματα, πού είναι 
δεόντως εξουσιοδοτημέναι νά θέτουν τις σφραγίδες τις ποο- 
βλεπόμενες στό άρθρο 11. Ρ 

"Αρθρο 15. 

Όί Αναγραφές γενικά πρέπει νά συντάσσονται στήν Ελλη¬ 
νική γλώσσα. 1 1 


"Αρθρο 16. 

1. "Οταν ή άρμόδια υπηρεσία έλέγχει τά έν χρήσει όργανα 
τά όποια φέρουν σφραγίδες ή σήματα ΕΟΚ καί όταν οί 
ειδικές οδηγίες δέν καθορίζουν τούς έλέγχους καί τά μέγιστα 
ανεκτά σφάλματα κατά τήν χρήση, οί απαιτήσεις των έλεγ¬ 
χον καί ιδίως τά μέγιστα ανεκτά σφάλματα κατά τήν χρήση 
καί εκείνα των έφαρμοζομένων Ιλέγχων πριν τεθούν σέ 
χρήση πρέπει νά είναι στήν ίδια σχέση μέ έκείνη πού έφαρ- 
μόζεται στά όργανα πού πληροΰν, τις έθνικές προδιαγραφές 
καί δέν έχουν έναρμονισθεΐ έπί κοινοτικού επιπέδου. 

2. Παρά τις διατάξεις τοΰ άρθρου 2 παραγρ. ί, ενα έν 
χρήσει όργανο πού φέρει σφραγίδες ή σήματα ΕΟΚ άλλα 
δέν πληροί τις απαιτήσεις τής σχετικής ειδικής οδηγίας, σέ 
ότι αφορά τά μέγιστα άνεκτά σφάλματα, μπορεί νά άπο- 
συρθεΐ άπό τήν χρήση ύπό τούς ίδιους όρους μέ έκείνους 
ένός οργάνου πού φέρει τις έθνικές σφραγίδες, 

"Αρθρο 17. 

1. Κάθε απόφαση άρνήσεως τής έγκρίσεως ή τής παρα- 
τασεως προτύπου ΕΟΚ ή άνακλήσεως τής έγκρίσεως αύτοΰ, 
ή άρνήσεως διεξαγωγής άρχικοΰ έλέγχου ΕΟΚ ή Απαγο- 
ρευσεως πωλήσεως ή χρήσεως, πού λαμβάνεται σύμφωνα 
μέ τις διατάξεις τοΰ παρόντος ή σύμφωνα μέ ειδικές διατά- 
ξεις σχετικά μέ ορισμένα όργανα, πρέπει νά αιτιολογείται 
έπαρκώς. 

2. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερό¬ 
μενο με την ένδειξη ότι έχει δικαίωμα προσφυγής εντός 
20 ημερών άπό τήν κοινοποίηση της ενώπιον τριμελούς 
επιτροπής πού συγκροτείται άπό καθηγητές τοΰ Έθνικοΰ 
Μετσοβιου Πολυτεχνείου ή αντίστοιχης Πανεπιστημιακής 
Σχολής, οί οποίοι προτείνονται άπό τήν οικεία Σχολή κατό¬ 
πιν εγγράφου τοΰ 'Υπουργείου Εμπορίου. Τά μέλη τής 
επιτροπής, ό γραμματεός αύτής-ύπάλληλος μέχρι καί 5ου 
βαθμοΰ τοΰ Υπουργείου Εμπορίου- καί τά τής άποζημιώ- 
σεως των ορίζονται μέ απόφαση τοΰ 'Υπουργοΰ Εμπορίου. 

Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει νά έκδόσει τήν Απόφασή 
της εντός προθεσμίας 30 ήμερων Από τήν συγκρότησή της. 

"Αρθρο 18. 

Η ισ χύς τοΰ παρόντος Αρχίζει Από τήν 1η Τανουαρίου 

1981. 

Κάθε άλλη διάταξη πού άντίκειται στον παρόν καταρ- 
γείται. 

Τη δημοσίευση καί έκτέλεση τοΰ παρόντος Προεδρικού 
Διατάγματος αναθέτουμε στόν 'Υπουργό Εμπορίου. 

Άθήναι, 21 Σεπτεμβρίου 1981 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟ!- 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΙΩΛΝΝΗΧ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΑΡ. ΚΑΛΑΜΤΖΑΚΟΣ 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙθ. 1157 

(5) 

Περί μετρητών ψυχροΰ όδατος, σέ συμμόρφωση πρός τήν 
Οδηγία 75/33/ΕθΚ τοΰ Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων τής 17ης Δεκεβρίου 1974. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Εχοντας υπόψη : 

α) Τό άρθρο 2 τοΰ Ν. 945/79 «περί κυρώσεως τής συν¬ 
θήκης προσχωρήσεως τής Ελλάδος είς τήν Ευρωπαϊκή 



^Φ,ΗΜΕΒΙΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ 1 , 3791 


Οικονομική Κοινότητα καί τήν Εδρωπαΐκή Κοινότητα Ατο¬ 
μικής ’Ε>® ρςφφ,φς καί της συμφωνίας περί προσχωρήσεως 
τής Ελλάδος εις τήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα "Ανθρακας 
καί. Χάλυβος». ' ' ' ν 

β) Τά άρθρα. 2,143 καί 145 τής πράξβως προσχωρήσεως 
τής Ελληνικής,-Δημοκρατίας. στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

γ) Τήν 75/33/ΕΟΚ Όδηγία του Συμβουλίου τής 17ης 
Δεκεμβρίου ,1974 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
Κρατών .μελών των άναφερομένων στουςμετρητές ψυχροΰ 
όδατος», μεχά. τού, τφρ^φμφφς. στην 

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στήν 
Ειδική Έκθεση, τής Ελληνικής Γλώσσης τής 31 Δεκεμβρίου 

1980, κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόνος 003. 

δ) Τήν όπ’ άριθ. 768/81 Γνωμοδότηση τοϋ Συμβουλίου 

τής Επικράτειας, μέ πρόταση τών 'Τπουργών Συντονισμού 
καί Εμπορίου, άποφασίσαμε : 

"Αρθρο 1. 

Τό παρόν Προεδρικό Διάταγμα έκδίδεται μέ σκοπό τήν 
συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
τής ύπ’ άριθ. 75/33/ΕΟΚ Όδηγίας τοϋ Συμβουλίου καί 
τοϋ παραρτήματος της, ή οποία έχει δημοσιευθεΐ στήν Ελ¬ 
ληνική Γλώσσα στήν Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (Ειδική "Εκδοση τής 31 Δεκεμβρίου 1980, 
κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 003). 

’Άρθρον 2. 

Τό παρόν Προεδρικό Διάταγμα άφορά τούς μετρητές 
ψυχροΰ δδατος πού είναι άθροιστικές συσκευές μετρήσεως 
οΐ όποιες προσδιορίζουν κατά συνεχή τρόπο τον όγκο τοϋ 
υδατος πού διέρχεται διά μέσου αύτών. Οί μετρητές αύτοί 
περιλαμβάνουν μία διάταξη ένδείξεως. Θεωρείται ότι τό 
ύδωρ είναι ψυχρό όταν ή θερμοκρασία του βρίσκεται μεταξύ 
0° Ο καί 30° 0. 

"Αρθρο 3. 

1.. Γιά· τούς μετρητές ψυχροΰ όδατος οί όποιοι δύνανται 
νά λάβουν τά σήματα καί τις σφραγίδες ΕΟΚ έφαρμόζονται 
οί διατάξεις τοϋ παραρτήματος τής Όδηγίας 75/33 /ΕΟΚ, 
τό όποιο έχει δημοσιευθεΐ στήν Ελληνική Γλώσσα στήν 
Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Είδική 
Έκδοση τής 31 Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13 Βιομηχα¬ 
νική Πολιτική, τόμος 003). 

2. Οί μετρητές αύτοί ύπόκεινται σέ έγκριση προτύπου 
ΕΟΚ καί Αποβάλλονται στόν άρχικό έλεγχο ΕΟΚ. 

"Αρθρον 4. 

Δεν δόναται νά άπαγορευθεΐ ή νά περιορισθεΐ η έναρξη 
κυκλοφορίας και ή θέση σέ λειτουργία τών μετρητών ψυχροΰ 
δδατος τών έφοδιασμένων μέ τό σήμα έγκρίσεως προτύπου 
ΕΟΚ καί τό σήμα άρχικοΰ ελέγχου ΕΟΚ για λόγους που 
αφορούν τΙς μετρολογικές τους ιδιότητες. 

"Αρθρο 5. 

'Η Ισχύς τοϋ παρόντος αρχίζει από τήν 1η Ιανουάριου 

1981. 

Κάθε άλλη διάταξη πού άντίκειται στο παρόν καταργεΐται. 

Τή δημοσίευση καί εκτέλεση του παρόντος Προεδρικοΰ 
Διατάγματος άναθέτομεν στόν Υπουργό Εμπορίου. 

Άθήναι, 21 Σεπτεμβρίου 1981 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΪΥΝΤΟΚ1ΪΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΓ ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ 
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Περί φιαλών χρησιμοποιουμένων ώς μετροδοχείων, σέ 
συμμόρφωση πρός τήν Όδηγία 75/107/ΕΟΚ τοϋ Συμ¬ 
βουλίου τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Δεκεμ¬ 
βρίου 1974. 

.0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

."Εχοντας ύπόψη ; 

α) Τό άρθρο 2 τοΰ Ν. 945/79 «περί κυρώσεως τής συνθή¬ 
κης προσχωρήσεως της Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή Οικονο¬ 
μική Κοινότητα καί τήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα Ατομικής 
Ένεργείας ώς καί τής συμφωνίας περί προσχωρήσεως τής 
Ελλάδος στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα "Ανθρακος καί Χά¬ 
λυβος». 

β) Τά άρθρα 2,143 καί 145 τής πράξεως προσχωρήσεως 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας στις Εύρωπαϊκές Κοινότητες. 

γ) Χήν 75/107/ΕΟΚ Όδηγία τοΰ Συμβουλίου τής 19ης 
Δεκεμβρίου 1974 «περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών 
Κρατών - μελών τών άναφερομένων στίς φιάλες πού χρησι¬ 
μοποιούνται ώς μετροδοχεΐα» μετά τών παραρτημάτων της. 

δ) Τήν 705/981 γνωμοδότηση τοΰ Συμβουλίου τής 
Επικράτειας, μέ πρόταση τών 'Τπουργών Συντονισμού καί 
Εμπορίου,. άποφασίσαμε : 

"Αρθρο 1. 

Τό παρόν Προεδρικόν Διάταγμα έκδίδεται μέ σκοπό τή 
συμμόρφωση τής Ελληνικής Νομοθεσίας πρός τίς διατάξεις 
της 75/107/ΕΟΚ Όδηγίας τοΰ Συμβουλίου καί τών παραρ¬ 
τημάτων της, ή όποία έχει δημοσιευθεΐ στήν Ελληνική 
Γλώσσα στήν έπίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων (Είδική "Εκδοση τής 31ης Δεκεμβρίου 1980, κτη- 
γορίας 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 003). 

"Αρθρο 2. 

Τό παρόν Διάταγμα άναφέρεται στα μετροδοχεΐα πού 
δνομάζονται κοινώς φιάλες καί κατασκευάζονται έξ ΰλάλου 
ή οίασδήποτε άλλης δλης, ή όποία έχει Ιδιότητες άκαμψίας 
καί σταθερότητας, τέτοιες ώστε νά έξασφαλίζουν τίς ϊδιες 
μετρολογικές έγγυήσεις 6πως ή δαλος, όταν τά δοχεία αύτά : 

α) Είναι πωματισμένα ή σχεδιασμένα νά φέρου πώμα 
καί προορίζονται γιά άποθήκευση, μεταφορά ή παράδοση 
υγρών. 

β) "Εχουν ονομαστική χωρητικότητα ΐση ή άνώτερη τοϋ 
0,05 λίτρου καί κατώτερη ή ΐση άπό 5 λίτρα. 

γ) "Εχουν μετρολογικές ιδιότητες (χαρακτηριστικά κατα¬ 
σκευής καί όμοιομορφία κατασκευής) τέτοιες ώστε νά δύ- 
νανται νά χρησιμοποιοΰνται ώς δοχεία μετρήσεως, δηλαδή 
νά επιτρέπουν τή μέτρηση τοΰ περιεχομένου τους μέ άρκετή 
άκρίβεια, δταν είναι πλήρη μέχρι μιας όρισμένης στάθμης ή 
μέχρις ενός όρισμένου ποσοστού τής χωρητικότητας τους 
μέχρι τό χείλος. 

"Αρθρο 3. 

1. Οΐ φιάλες μετροδοχεΐα πού πληρούν τίς προσδιογραφές 
τοϋ παρόντος Π.Δ/τος μποροΰν νά εφοδιαστούν μέ τό σήμα 
ΕΟΚ πού προβλέπεται στο παράρτημα 1 παρ. 5 τής οδηγίας 
75/107 τοΰ Συμβουλίου τής ΕΟΚ. 

2. Ό μετρολογικός έλεγχος αύτών διενεργεΐται σύμφωνα 
μέ τήν διαδικασία καί τούς λοιπούς δρους πού καθορίζονται 
στά παραρτήματα της ανωτέρω όδηγίας. 

"Αρθρο 4. 

Γιά λόγους πού άναφέρονται μόνο στόν καθορισμό τοΰ 
δγκου ή τών μεθόδων σύμφωνα μέ τίς όποιες έχουν ελεγχθεί, 
δέν δύναται νά άπαγορευθεΐ ή θέση, σέ κυκλοφορία καί ή χρή- 
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ση ώς μετροδοχείων φιαλών πού πληρούν τις προδιαγραφές 
και τούς ελέγχους καί καθορίζονται στύ παρόν Προεδρικό 
Διάταγμα. 

"Αρθρο 5. 

'Η άομόδια Υπηρεσία ενημερώνει άμέσως^τήν Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις αναγκαίες νομοθετικές 
κανονιστικές, καί διοικητικές διατάξεις πού έχουν ληφθει 
και γνωστοποιεί σ’ αυτήν το κείμενο τών ουσιωδών διατά¬ 
ξεων του Ελληνικού δικαίου, οί όποιες έχουν θεσπισθεϊ στον 
τομέα πού διέπεται άπό τήν Όδηγία 75/107/ΕΟΚ. 

"Αρθρο 6. 

'Η ΐσχύε του παρόντος αρχίζει άπό τήν 1η Ιανουάριου 

1981. 

Κάθε άλλη διάταξη πού άντίκειται στο παρόν καταργεΐται. 
Τή δημοσίευση καί εκτέλεση τοΰ παρόντος Προεδρικού 
Διατάγματος άναθέτουμε στον 'Τπουργόν Εμπορίου. 

Άθήναι, 21 Σεπτεμβρίου 1981 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ 
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Περί σταθμών παραλληλεπιπέδου καί κυλινδρικούς σχήμα¬ 
τος μέσης άκριβείας καί σταθμών ακρίβειας ανωτερας 
της μέσης άκριβείας, σέ συμμόρφωση προς , τις Οδηγίες 
τοΰ Συαβουλίου τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 71/81. 7/ 
ΕΟΚ τής 26ης Ιουλίου 1971 καί 74/148/ΕΟΚ τής 4ης 
Μαρτίου 1974. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Εχοντας υπόψη : 

α) Τό άρθρο 2 τού Ν. 945/1979 «περί κυρώσεως της 
συνθήκης προσχωρήσεως τής Ελλάδος εις τήν Ευρωπαϊ¬ 
κήν Οικονομική Κοινότητα καί τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ατομικής Ένεργείας ώς καί τής συμφωνίας περί προσχω¬ 
ρήσεως τής Ελλάδος εις τήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα "Αν- 

θοακος καί Χάλυβος». , 

' β) Τά άρθρα 2, 143 καί 145 τής Πραξεως προσχωρήσεως 
τ?κ Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

γ) Τήν ύπ’ άριθ. 71/317/ΕΟΚ Όδηγία τοΰ Συμβουλίου 
τής 26ης Ιουλίου 1971 «περί προσεγγίσεως των νομοθε¬ 
σιών τών Κρατών μελών τών άναφερομένων στα παραλλη- 
λεπίδεπα σταθμά μέσης άκριβείας άπό 5 έως 50 χιλιόγραμ¬ 
μα καί στα κυλινδρικά σταθμά μέσης άκριβείας άπό 1 γραμ¬ 
μάριο έως 10 χιλιόγραμμα» μετά τών παραρτημάτων, της, 
δημοσιευθεΐσα στήν Ελληνική Γλώσσα στήν Ειδική "Εκ¬ 
δοση τής Επίσημης Εφημερίδας τών Εύρωπαΐκών Κοινο¬ 
τήτων τής 31ης Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13 Βιομηχα¬ 
νική Πολιτική, τόμος 00ΐ. 

δ) Τήν ύπ’ άριθ. 74/148/ΕΟΚ Όδηγία τοΰ Συμβουλίου 
τής 4ης Μαρτίου 1974 «περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών 
τών Κρβπών Μιελών τών σχετικών μέ τά σταώμά 1 έως 50 
άκιρι^είας άνωτέραις τής μέσης ώχΐριΦεδαις» μετά τού παραρτή¬ 
ματος της, δημασιεοδεΐσα στήν Ελληνική Ελώσαα στην Ειδι¬ 
κή "Εκάκη τής Επίσημης ’Εφημερίδας τών Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων τής 31 ης Δεκεμβρίου 1980, κατητρορία 13 Βιο- 
μηχανκή Πολιτική, τόμος 002. 

ε) Τήν ύπ’ άριθ. 907/1981 Γνωμοδότηση τοΰ Συμβου¬ 
λίου τής Επικράτειας. 

Μέ πρόταση τών 'Τπουργών Συντονισμού καί Εμπορίου, 
άποφασίσαμε : 


"Αρθρο 1. 

Τό παρόν Προεδρικό Διάταγμα έκδίδεται μέ σκοπό τήν 
συμμόρφωση τής Ελληνικής Νομοθεσίας πρός τις διατάξεις 
τών Όδηγιών τοΰ Συμβουλίου 71/317/ΕΟΚ «περί προσεγ¬ 
γίσεως τών νομοθεσιών τών Κρατών μελών τών άναφερο¬ 
μένων στα παραλιληλεπίπεδα σταθμα μέσης ακρίβειας απο 
5 έως 50 χιλιόγραμμα καί στά κυλινδρικά σταθμά μέσης 
άκριβείας άπό 1 γραμμάριο έως 10 χιλιόγραμμα «και 74/ 
148/ΕΟΚ» «περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών Κρα¬ 
τών μελών τών σχετικών μέ τά σταθμά 1 Πΐ£ έως 50 
άκριβείας άνωτέρας τής μέσης ακρίβειας» και τών παραρ¬ 
τημάτων αυτών, οί όποιες έχουν δημοσιευθεΐ στην Ελληνική 
Γλώσσα στήν Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων (Ειδική "Εκδοση τής 31 Δεκεμβρίου 1980, κατη¬ 
γορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμοι 001 και 002 αντί¬ 
στοιχα). 

"Αρθρο 2. 

Τό παρόν Προεδρικό Διάταγμα άφορά : 

1. Τά σταθμά μέσης άκριβείας πού έχουν τις άκόλουθες 
ονομαστικές τιμές : 

— σταθμά παραλληλεπίπεδα τών 5,10,20 και 50 

- σταθμά κυλινδρικά τών 1,2,5,10,20,50,100,200 και 
500 § καί 1,2,5 καί 10 

2. Τά σταθμά άκριβείας άνωτέρας τής μέσης άκριβείας 
μέ ονομαστικές τιμές άπό 1 ΙΤΙ£ έως 50 

Τό παρόν δέν έφαρμόζεται στά σταθμά μετρικών καρα- 
τίων καί στά σταθμά ειδικών τομέων. 


"Αρθρο 3. 

1. Τά χαρακτηριστικά τών σταθμών σχήματος παραλλη¬ 
λεπιπέδου, μέσης άκριβείας, άπό 5 έως 50 και τών στα¬ 
θμών κυλινδρικού σχήματος μέσης άκριβείας απο 1 § έως 
10 καθορίζονται στά παραρτήματα τής Όδηγίας 71/317/ 
ΕΟΚ. 

2. Τά χαρακτηριστικά (ονομαστικές τιμές, σχήμα, μέ¬ 
γιστα ανεκτά σφάλματα κ.λ.π.) τών σταθμών απο 1 
έως 50 άκριβείας μεγαλυτέρας τής μέσης άκριβείας 
καθορίζονται στο παράρτημα τής Όδηγίας 74/148/ΕΟΚ. 

"Αρθρο 4. 

1. Τά σταθμά τά όποια μπορούν νά λάβουν τις σφραγί¬ 
δες καί τά σήματα ΕΟΚ περιγράφονται καί άπεικονίζονται 
στά παραρτήματα τών Όδηγιών 71/317/ΕΟΚ και 74/ 
148/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου τής ΕΟΚ. 

2. Τά σταθμά δέν αποτελούν αντικείμενο έγκρίσεως προ¬ 
τύπου ΕΟΚ άλλά ύπόκεινται στον αρχικό έλεγχο ΕΟΚ. 

"Αρθρο 5. 

Επιτρέπεται ή θέση σέ κυκλοφορία στήν άγορά και η 
χρήση τών ανωτέρω σταθμών τά οποία είναι εφοδιασμ να 
μέ τή σφραγίδα άρχικοΰ ελέγχου ΕΟΚ. 

"Αρθρο 6. 

'Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχίζει άπό τήν 1η Ιανουαρι° υ 
1981. 

Κάθε άλλη διάταξη πού άντίκειται στο παρόν καταργεί 
ται. 

Τή δημοσίευση καί έκτέλεση τοΰ παρόντος Προεδρικό» 
διατάγματος, άναθέτουμε στον 'Τπουργό Εμπορίου. 

’Αθήναι, 21 Σεπτεμβρίου 1981 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ 
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Περί οργάνων ζυγίσεως μέ μή αυτόματη λειτουργία, σέ 

συμμόρφωση προς τήν οδηγία 73/360/ΕΟΚ του Συμβου¬ 
λίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Νοεμβρίου 

1973 καί τήν Όδηγία 76/696/ΕΟΚ της Επιτροπής των 

Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Ιουλίου 1976. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Εχοντας ύπόψη : 

α) Τό άρθρο 2 τοϋ Ν. 945/79 «περί κυρώσεως τής συν¬ 
θήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τήν Ευρωπαϊκήν 
Οικονομική Κοινότητα καί τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα Ατο¬ 
μικής Ένεργείας ώς καί τής συμφωνίας «περί προσχωρήσεως 
τής Ελλάδος εις τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα "Ανθρακος καί 
Χάλυβος». 

β) Τά άρθρα 2, 143 καί 145 τής Πράξεως προσχωρήσεως 
της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 
'γ) Τήν ύπ’ άρ. 73/360/ΕΟΚ Όδηγία τοΰ Συμβουλίου 
τής 19ης Νοεμβρίου 1973 «περί προσεγγίσεως των νομο¬ 
θεσιών τών Κρατών μελών περί τών δργάνων ζυγίσεως μέ μή 
αύτόματη λειτουργία» μετά τοΰ παραρτήματος της καί τήν 
ύπ’ άρ. 76/696/ΕΟΚ Όδηγία τής Επιτροπής τής 27ης 
Ιουλίου 1976 «περί προσαρμογής στήν τεχνική πρόοδο τής 
Όδηγίας τοΰ Συμβουλίου 73/360/ΕΟΚ» μετά τοΰ παραρτή¬ 
ματος της, οί όποιες έχουν δημοσιευθεΐ στήν Ελληνική 
Γλώσσα στήν Ειδική "Εκδοση τής Επίσημης Εφημερίδας 
τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 31ης Δεκεμβρίου 1980, 
κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμοι 002 καί 003 
αντίστοιχα. 

δ) Τήν ύπ’ άρ. 906/81 Γνωμοδότηση τοΰ Συμβουλίου 
τής Επικράτειας, μέ πρόταση τών 'ϊπουργών Συντονισμού 
καί Εμπορίου άποφασίσαμε : 

"Αρθρον 1. 

Τό παρόν Προεδρικό Διάταγμα έκδίδεται μέ σκοπό τήν 
συμμόρφωση τής Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
τής Όδηγίας τοΰ Συμβουλίου 73/360/ΕΟΚ «περί προσεγ¬ 
γίσεως τών νομοθεσιών τών Κρατών μελών περί τών οργάνων 
ζυγίσεως μέ μή αύτόματη λειτουργία)), τής Όδηγίας τής 
Επιτροπής 76/696/ΕθΚ «περί προσαρμογής στήν τεχνική 
πρόοδο τής Όδηγίας τοΰ Συμβουλίου 73/360/ΕΟΚ» καί τών 
παραρτημάτο)ν αύτών, οί όποιες έχουν δημοσιευθεΐ στήν 
Ελληνική Γλώσσα στήν Επίσημη Εφημερίδα τών Εύρο)- 
παϊκών Κοινοτήτων (Ειδική "Εκδοση τής 31 Δεκεμβρίου 
1980, κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμοι 002 
καί 003 άντίστοιχα). 

"Αρθρο 2. 

Τό παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στά όργανα 
ζυγίσεως μέ μή αυτόματη λειτουργία. 

Τά όργανα αύτά καθορίζονται στό παράρτημα τής Όδη¬ 
γίας 73/360 τοΰ Συμβουλίου τής ΕΟΚ όπως τοΰτο τροποποιή¬ 
θηκε μέ τήν Όδηγία 76/696/τής Επιτροπής τής ΕΟΚ. 

"Αρθρο 3. 

Τά όργανα ζυγίσεως μέ λειτουργία μή αύτόματη, τά 
όποια δύνανται νά φέρουν τις σφραγίδες καί τά σήματα ΕΟΚ, 
περιγράφονται στό παράρτημα τής Όδηγίας 73/360 τοΰ 
Συμβουλίου τής ΕΟΚ, άποτελοΰν άντικείμενο έγκρίσεως 
προτύπου ΕΟΚ καί όπόκεινται στόν άρχικό έλεγχο ΕΟΚ. 

Τά όργανα πού άπαριθμοΰνται στό σημείο 13 τοΰ έν λόγω 
παραρτήματος άπαλλάσσονται τής έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ. 

"Αρθρο 4. 

Επιτρέπεται ή θέση σέ κυκλοφορία στήν άγορά καί ή 
χρήση τών δργάνων ζυγίσεως μέ λειτουργία μή αύτόματη, 
εφόσον φέρουν τό σήμα έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ, όταν 
άπαιτεΐται, καί τή σφραγίδα άρχικοΰ έλέγχου ΕΟΚ. 


"Αρθρο 5. 

'Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχίζει άπό τήν 1η Ίανουαρίου 
1981. Κάθε άλλη διάταξη πού άντίκειται στό παρόν καταρ- 
γεΐται. Τήν δημοσίευση καί εκτέλεση τοΰ παρόντος Προε¬ 
δρικού Διατάγματος άναθέτουμε στόν 'Τπουργό Εμπορίου. 

Άθήναι, 21 Σεπτεμβρίου 1981 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΧΧΑΧ ΑΡ. ΚΑΛΛΝΤΖΑΚΟΣ 

-- 

(9) 
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Περί μέτρων μήκους, σέ συμμόρφωση πρός τις Όδηγίες 
τοΰ Συμβουλίου τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/362/ 
τής 19ης ΕΟΚ Νοεμβρίου 1973 καί 78/629/ΕΟΚ τής 19ης 
■ Ιουνίου 1978. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Εχοντας ύπόψη: 

α. Γό άρθρο 2 τοΰ Ν. 945/1979 «περί κυρώσεως τής συν¬ 
θήκης προσχωρήσεως τής Ελλάδος εις τήν Εύρωπαϊκή Οί- 
κονομική Κοινότητα καί τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα Ατο¬ 
μικής Ένεργείας ώς καί τής συμφωνίας περί προσχωρήσεως 
τής Ελλάδος εις τήν Εύρωπαϊκήν Κοινότητα "Ανθρακος 
καί Χάλυβος». 

β. Τά άρθρα 2, 143 καί 145 τής πράξεως προσχωρήσεως 
στίς Εύρωπαϊκές Κοινότητες. 

γ. Τήν ύπ’ άριθ. 73/362/ΕΟΚ Όδηγία τοΰ Συμβουλίου 
τής 19ης Νοεμβρίου 1973 «περί προσεγγίσεως τών νομο¬ 
θεσιών τών Κρατών Μελών τών σχετικών μέ τά μέτρα μή- 
«οο» μίετά τοΰ παραρσήμιασίός της, ^ημασιβν^ίοιαι στήν Ελλη¬ 
νική Γλώοσαι στήν Είίική ΈΝΔατη τής Επίσημης Έφημε,ρίϊος 
τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 31ης Δεκεμβρίου 1980, 
κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, Τόμος 002. 

δ. Τήν ύπ’ άριθ. 78/629/ΕΟΚ Όδηγία τοΰ Συμβουλίου 
τής 19ης Ιουνίου 1978 «περί προσαρμογής στήν τεχνική 
πρόοδο τής Όδηγίας 73/362/ΕΟΚ» μετά τοΰ παραρτή¬ 
ματος της, δημοσιευθεΐσα στήν Ελληνική Γλώσσα στήν 
Ειδική "Εκδοση τής Επίσημης Έφημερίδος τών Εύρωπα- 
ϊκών Κοινοτήτων τής 31ης Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 
13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 007. 

ε. Τήν ύπ’ άριθ. 737/1981 Γνωμοδότηση τοΰ Συμβουλίου 
τής Επικράτειας. 

Μέ πρόταση τών Υπουργών Συντονισμοΰ καί Εμπορίου, 
άποφασίσαμεν: 

"Αρθρο 1. 

Τό παρόν Προεδρικό Διάταγμα έκδίδεται μέ σκοπό τήν 
συμμόρφωση τής Ελληνικής Νομοθεσίας πρός τις διατάξεις 
τών ύπ’ άριθ. 73/362/ΕΟΚ καί 78/629/ΕΟΚ Όδηγιών τοΰ 
Συμβουλίου καί τών παραρτημάτων των, οί όποιες έχουν 
δημοσιευθεΐ στήν Ελληνική Γλώσσα στήν Επίσημη Εφη¬ 
μερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική "Εκδοση τής 
31 Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, 
τόμοι 002 καί 007 άντιστοίχως. 

"Αρθρο 2. 

Τό παρόν Π.Δ. έφαρμόζεται στά μέτρα μήκους πού κατα¬ 
σκευάζονται άπό όποιαδήποτε ύλικά. 

"Αρθρον 3. 

1. Τά μέτρα μήκους τά όποια δύνανται νά φέρουν σφρα¬ 
γίδες καί σήματα ΕΟΚ, περιγράφονται στό παράρτημα τής 
Όδηγίας 73/362 τοϋ Συμβουλίου τής ΕΟΚ, όπως αύτό τρο¬ 
ποποιήθηκε βάσει τοΰ άρθρου 1 τής Όδηγίας 78/629 τοΰ 
Συμβουλίου τής ΕΟΚ καί μέ τό παράρτημά της. 
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2. Τά μέτρα μήκους αύτά ύπόκεινται σε έγκριση προτύ¬ 
που ΕΟΚ, και ύποβάλονται στον αρχικό έλεγχο ΕΟΚ. 

Άρθρο 4. 

Επιτρέπεται ή θέση σέ κυκλοφορία στην αγορά καί ή 
χρήση μέτρων μήκους, έφ’ δσον φέρουν τό σήμα έγκρίσεως 
προτύπου ΕΟΚ και την σφραγίδα αρχικού έλέγχου ΕΟΚ. 

Άρθρο 5. 

'Η άρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις αναγκαίες νομοθετι¬ 
κές, κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις πού έχουν ληφθεΐ 
καί γνωστοποιεί σ’ αυτήν το κείμενο των ούσιωδών δια¬ 
τάξεων τοϋ Ελληνικού δικαίου οί όποιες έχουν θεσπισθεΐ 
στον τομέα πού διέπεται από τις Όδηγίεε 73/362/ΕΟΚ καί 
78,/629/ΕΟΚ. 

Άρθρο 6. 

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχίζει άπό τής δημοσιεύσεώς του 
στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 

Κάθε άλλη διάταξη πού άντίκειται στο παρόν καταργεΐται* 

Τη δημοσίευση καί εκτέλεση τοΰ παρόντος Προεδρικού 
Διατάγματος αναθέτουμε στον 'Υπουργό Εμπορίου. 

Ά^ήνοκ, 21 Σεπτεμβρίου 1981 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΙΘΚΡΑΣΣΑΣ ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ 

-φ- 
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( 10 ) 

Περί άλκοολομετρικών Πινάκων, σέ συμμόρφωση προς την 

Όδηγία 76/766/ΕΟΚ τού Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων τής 27ης Ιουλίου 1976. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

“Εχοντας ύπόψη : 

α) Τό άρθρο 2 τοϋ Ν. 945/79 «περί κυρώσεως τής συν¬ 
θήκης προσχωρήσεως τής Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα καί τήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα Ατομικής Ενέρ¬ 
γειας ώς καί τής συμφοινίας περί προσχωρήσεως τής Ελ¬ 
λάδος εις τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος καί Χάλυ¬ 
βας». 

β) Τά άρθρα 2, 143 καί 145 τής πράξεως προσχωρήσεως 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

γ) Τήν ύπ’ άρ. 76/766/ΕΟΚ Όδηγία τού Συμβουλίου 
τής 27ης Ιουλίου 1976 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών 
τών Κρατών μελών τών άναφερομένων στούς άλκοολομε- 
τρικούς πίνακες» μετά τοΰ παραρτήματος της, δημοσιευθεΐσα 
στην Ελληνική Γλώσσα στήν Ειδική “Εκδοση τής Επίσημης 
Εφημερίδας τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 23 Δεκεμ¬ 
βρίου 1980, κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, Τόμος 004. 

δ) Τήν ύπ’ άριθ. 741/81 Γνωμοδότηση τοϋ Συμβουλίου 
τής Επικράτειας μέ πρόταση τών Υπουργών Συντονισμού 
καί Εμπορίου, αποφασίσαμε : 

Άρθρο 1. 

Τό παρόν Προεδρικό Διάταγμα έκδίδεται μέ σκοπό τήν 
συμμόρφωση τής Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
τής ύπ’ άριθ. 76/766/ΕΟΚ Όδηγίας τοΰ Συμβουλίου «περί 
προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών Κρατών μελών τών 
άναφερομένων στούς άλκοολομετρικούς πίνακες» καί τοϋ 
παραρτήματος της, ή οποία έχει δημοσιευθεΐ στήν Ελ¬ 
ληνική Γλώσσα στήν Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (Ειδική “Εκδοση τής 23 Δεκεμβρίου 1980, 
κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική Τόμος 004). 


Άρθρο 2. 

Τρόπος έκφράσεως τοΰ άλκοολομετρικοϋ τίτλου (βαθμού) 
κατά όγκο ή μάζα είναι ό καθοριζόμενος στο παράρτημα τής 
Όδηγίας 76/766 τοϋ Συμβουλίου τής ΕΟΚ, ό όποιος δίδει 
τον τύπο πού επιτρέπει τήν κατάρτιση τών πινάκων γιά τον 
καθορισμό τοΰ τίτλου αυτού. 

Άρθρο 3. 

Σέ καμμιά περίπτωση δέν συγχωρεΐται ή αμφισβήτηση 
τών άλκοολομετρικών τίτλων πού καθορίζονται άπό τούς 
άλκοομετρικούς πίνακες οί όποιοι καταρτίζονται βάσει 
τής εξισώσεως πού ύποδεικνύεται στο παράρτημα τής ώς 
άνω Όδηγίας καί άπό τις μετρήσεις πού λαμβάνονται μέ 
άλκοολόμετρα ή αραιόμετρα γιά αλκοόλη, εφόσον φέρουν τή 
σφραγίδα καί τά σήματα ΕΟΚ ή λαμβάνονται μέ όργανα 
πού παρέχουν ίση τούλάχιστον ακρίβεια. 

Άρθρο 4. 

'Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχίζει άπό τήν 1η Ιανουάριου 
1981. Κάθε άλλη διάταξη πού άντίκειται στό παρόν καταρ- 
γεΐται. 

Τή δημοσίευση καί έκτέλεση τοΰ παρόντος Π.Δ. άνα- 
θέ τομεν στον 'Τπουργό Εμπορίου. 

Άθήναι, 21 Σεπτεμβρίου 1981 

σ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ 
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(ϋ) 

Περί οργάνων ζυγίσεως συνεχοΰς άθροίσεως, σέ συμ¬ 
μόρφωση προς τήν όδηγία 75/410/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου 
τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 24ης Ιουνίου 1975. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

“Εχοντας ύπόψη : 

α) Τό άρθρο 2 τοΰ Ν.Δ945/1979 «περί κυρώσεως τής 
συνθήκης προσχωρήσεως τής Ελλάδος εις τήν Ευρωπαϊκήν 
Οικονομική Κοινότητα καί τήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα 
Ατομικής Ένεργείας ώς καί τής συμφωνίας «περί προσ¬ 
χωρήσεως τής Ελλάδος εις τήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα 
Άνθρακος καί Χάλυβος». 

β) Τά άρθρα 2, 143 καί 145 τής Πράξεως προσχωρήσεως 
της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

γ) Τήν ύπ’ άριθ. 75/410/ΕΟΚ Όδηγία τοϋ Συμβουλίου 
τής 24ης Ιουνίου 1975 «περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών 
τών Κρατών Μελών τών άναφερομένων στα όργανα συνεχοΰς 
άθροιστικής ζυγίσεως» μετά τοΰ παραρτήματος της, δημο- 
σιευθεΐσα στήν Ελληνική Γλώσσα στήν Ειδική “Εκδοση 
τής Επίσημης Εφημερίδας τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
τής 31ης Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13 Βιομηχανική 
Πολιτική, τόμος 003. 

δ) Τήν ύπ’ άριθ. 905/1981 Γνωμοδότηση τοΰ Συμβου¬ 
λίου τής Επικράτειας. 

Μέ πρόταση τών 'Τπουργών Συντονισμού καί Εμπορίου, 
άποφασίσαμε : 

Άρθρον 1. 

Τό παρόν Προεδρικό Διάταγμα έκδίδεται μέ σκοπό τήν 
συμμόρφωση τής Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
τής ύπ’ άριθ. 75/410/ΕΟΚ Όδηγίας τοΰ Συμβουλίου «περί 
προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών Κρατών Μελών τών 
άναφερομένων στα όργανα συνεχοΰς αθροιστικής ζυγίσεως» 
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καί τοϋ παραρτήματος της, ή οποία έχει δημοσιευθεΐ στην 
Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων (Ειδική "Εκδοση τής 31 Δεκεμβρίου 
1980, κατηγορία 13 Βιομηχανική, Πολιτική, τόμος 003). 

"Αρθρο 2. 

Τό παρόν Προεδρικό Διάταγμα αφορά εις τά συνεχούς 
λειτουργίας όργανα'ζυγίσεως, που παρέχουν τό αποτέλεσμα 
των ζυγίσεων άθροιστικώς, τά εγκατεστημένα έπί ταινιο- 
μεταφορέως.,Τά όργανα αυτά περιγράφονται σφό παράρτημα 
τής.-.· Όδηγίας 75/410 τοϋ Συμβουλίου της ΕΟΚ. 

"Αρθρο 3. 

Τά ώς άνω όργανα αποτελούν άντικείμενα έγκρίσεως 
προτύπου ΕΟΚ καί ύπόκεινται σε αρχικό έλεγχο ΕΟΚ, όπως 
είδικώτερα καθορίζεται στο παράρτημα τής Όδηγίας 71/ 
316/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου, τό όποιο έχει δημοσιευθεΐ στήν 
Ελληνική Γλώσσα στήν Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων (Ειδική "Εκδοση τής 31 Δεκεμβρίου 

1980, κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 001). 

"Αρθρο 4. 

Επιτρέπεται ή θέση σε κυκλοφορία στήν άγορά καί ή χρήση 
τών οργάνων ζυγίσεως συνεχοΰς λειτουργίας, τά όποια παρ¬ 
έχουν τό άποτέλεσμα τών ζυγίσειον άθροιστικώς καί είναι 
εφοδιασμένα με τό σήμα έγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ καί τή 
σφραγίδα αρχικού ελέγχου ΕΟΚ. 

"Αρθρο 5. 

'Η ισχύς τοϋ παρόντος αρχίζει άπό τήν 1η 5 Ιανουάριου 

1981. Κάθε άλλη διάταξη πού άντίκειται στό παρόν καταρ- 
γεΐται 

Τή δημοσίευση καί εκτέλεση τοϋ παρόντος Προεδρικού 
Διατάγματος, άναθέτουμε στον 'Γπουργό Εμπορίου. 

’Αθήναι, 21 Σεπτεμβρίου 1981 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ 

V ■ ( 12 ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1164 

Περί μετρητών θερμού ύδατος, σέ συμμόρφωση προς την 

Όδηγία 79/830/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τών Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων τής 11ης Σεπτεμβρίου 1979. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Εχοντας ύπόψη : 

α) Τό άρθρο 2 τού Ν. 945/79 «περί κυρώσεως τής Συν¬ 
θήκης Προσχωρήσεως τής Ελλάδος εις τήν Ευρωπαϊκήν 
Οικονομική Κοινότητα καί τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατο¬ 
μικής Ένεργείας ώς καί τής Συμφωνίας «περί προσχωρή¬ 
σεως τής Ελλάδος εις τήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα "Ανθρακος 
καί Χάλυβος». 


β) Τά άρθρα 2, 143 καί 145 τής πράξεως προσχωρήσεως 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας στις Εύρωπαϊκές Κοινότητες. 

γ) Τήν ύπ’ άριθ. 79/830/ΕΟΚ Όδηγία τού Συμβουλίου 
τής 11ης Σεπτεμβρίου 1979 «περί προσεγγίσεως τών νομο¬ 
θεσιών τών Κρατών Μελών τών άναφερομένων στούς μετρη¬ 
τές θερμού ΰδατος» μετά τού παραρτήματος της. 

δ) Τήν ύπ’ άριθ. 958/81 Γνωμοδότηση τού Συμβουλίου 
τής Επικράτειας. 

Μέ πρόταση τών ' Υπουργών Συντονισμού καί Εμπορίου, 
άποφασίσαμε : 

"Αρθρο 1. 

Τό παρόν Προεδρικόν Διάταγμα έκδίδεται μέ σκοπό τήν 
συμμόρφωση τής Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
τής ύπ’ άριθ. 79/830/ΕθΚ Όδηγίας τοϋ Συμβουλίου καί τοϋ 
παραρτήματος της, ή όποια έχει δημοσιευθεΐ στήν Ελ¬ 
ληνική Γλώσσα στήν Επίσημη Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (Ειδική "Εκδοση τής 31ης Δεκεμβρίου 1980, 
κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 009). 

"Αρθρο 2. 

1. Τό παρόν εφαρμόζεται στούς μετρητές θερμού ύδατος 
τού προορίζονται για τόν προσδιορισμό κατά συνεχή τρόπο 
τού δγκου θερμού ΰδατος πού διέρχεται μέσω αυτών. Οί 
μετρητές αυτοί είναι εφοδιασμένοι μέ διάταξη μετρήσεως πού 
φέρει διάταξη ένδείξεως. 

2. Θερμό ΰδωρ, κατά τήν έννοια τού παρόντος, είναι τό 
ΰδοορ τού οποίου ή θερμοκρασία είναι άνωτέρα τών 30° 
Ο χωρίς νά υπερβαίνει τούς 90°0. 

3. Εξαιρούνται άπό τό πεδίο εφαρμογής τού παρόντος οί 
μετρητές θερμού ύδατος πού προορίζονται νά ένσοιματωΟοϋν 
σέ κύκλωμα εναλλαγής θερμικής ενέργειας. 

"Αρθρο 3. 

Για τούς μετρητές θερμού ΰδατος στούς οποίους μπορούν 
νά τεθούν τά σήματα ΕΟΚ ισχύει τό παράρτημα τής Όδη¬ 
γίας 79/830/ΕΟΚ τού Συμβουλίου. Οί μετρητές αυτοί ύπό- 
αειίνιτιαι σέ Ιγαιριση χρατύκοο ΕΟΚ χία·! στον άριχιν.ό έλεγ¬ 
χο ΕΟΚ. 

"Αρθρο 4. 

Επιτρέπεται ή ελεύθερη διάθεση στήν άγορά καί ή λει¬ 
τουργία τών μετρητών θερμού ΰδατος πού είναι εφοδιασμένοι 
μέ τό σήμα έγκρίσεωε προτύπου ΕΟΚ καί τή σφραγίδα 
άρχικοϋ ελέγχου ΕΟΚ. 

"Αρθρο 5. 

'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχίζει άπό τήν δημοσίευσή του 
στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 

Κάθε άλλη διάταξη πού άντίκειται στό παρόν καταργεΐται. 

Τή δημοσίευση καί εκτέλεση τοϋ παρόντος Προεδρικού 
Διατάγματος άναθέτουμε στον 'Γπουργό Εμπορίου. 

Άθήναι, 21 Σεπτεμβρίου 1981 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙι 

Ή ίτήσια συνδρομή τής Έφημβρίδας τής Κυβερνήσεων ή τιμή τόδν φύλλων της πού πββλοΟτκ» τμηματικά 
τά τίλη δημοσαύσκον στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσου, καθορίσθηκαν άττό 1 ’Ιανσυαρίαυ 1981 ώ$ άκολούβοος: 

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


1. Γιά τό ΤβΰχρςΑ' . Δραχ. 


κού τοΟ Εθνικού Τ υ π ογ ρα φε ίου (ΤΑΠΕΤ) άν»· 
λαγοΰν τά έξής ποσά: 

1. Γιά τό Τεύχος Α' .Δραχ. 


5. » » » Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κΛττ. » 

6. » » » "Αν. Ξδ. Δικαστηρίου. » 

7. > > > Παράρτημα . » 

8. » » » "Ανωνύμων Εταιρειών κλπ. . » 

9. » » Δελτίο Εμπορικής καί Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας . » 

10. Γιά άλα τά τεύχη καί τό Δ.Ε.Β.Ι. » 

ΟΙ Δήμοι καί οΙ Κο ι νότητες το ΰ Κράτους κατα¬ 
βάλλουν τό 1/2 τών Ανωτέρω συνδρομών. 


» » Νομιχών Προσώπων Α.Α. κΑιτ. 

» » Άν. Β5. Δικαστηρίου. 

» » Παράρτημα . 

» » Ανωνύμων Εταιρειών κλττ. . 

» Δελτίο Έμιτ. καί Βιομ. Ιδιοκτησ ί ας . 


βάλλουν τό 1/2 τόδν Ανωτέρω συνδρομών. { 10. Γιά δλα τά τεύχη. » 750 

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

Ή τιμή ττώλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., είνοπ 7 δρχ., άττό 9 ώς 24 σελ. 14 δρχ., άπό 25 ώς 48 σελ. 20 δρχ., άπτό 49 Λς 80 σελ. 
40 δρχ., άττό 81 σελ. καί άνω ή τιμή ττωλήσεως κάθε φύλλου -προσαυξάνεται κατά 40 δρχ. άνά 80 σελίδες. 

Γ. ΤΙΜΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 

Ή τιμή διαθέσεως στό κοινό τών Ικδιδομένων άττό τό Εθνικό Τυπογροφΰο φωτοανπγράφοον τών διαφόρων φύλλων τής Εφημερίδας 

τής Κυβερνήσεως καθορίζεται σέ τρεϊς (3) δραχμές κατά σελίδα. 

Δ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 


I. Στό τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών καί 
Εταιρειών Περιωρισμ,ένης Ευθύνης: 

Α' Ανωνύμων Εταιρειών: 

1. Τών κα τα στ α τ ικ ών . Δρχ. 

2. Των άποφάσεων «περί συγχωνεύσεως άνωνύμων 

έταιρειών» . » 

3. Των κωδικοποιήσεων των καταστατικών (ΦΕΚ 

309/67, τ. Β') . » 

4. Τών τροποποιήσεων ιών καταστατικών. » 

5. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. » 

6. Τών ύπσυργκών Απο φ άσεων «περί παροχής 

άδείας Ιπεκτάσεως τών έργαοτών Ασφαλιστικών 
Εταιρειών», τών δίθέσεων εκίπμήσεως περιουσιακών 
στοιχείων καί τών Αποφάσεων τοΰ Δ.Σ. τού ΕΛΤΑ, 
μέ τις όποΤες έγκρίνονται καί δημοσιεύονται οί κανο¬ 
νισμοί αύτοΰ . * 

7. Τών άποφάσεων «περί έγκαταστάσεως ύποκα- 

ταστήματος, διορισμού γενικού πράκτορος καί παρο¬ 
χής πληρεξουσιότητας πρός άνττπροσώπευσιν έν 
Έλλάδι Αλλοδαπών Εταιρειών» καί τών Αποφάσεων 
«περί μετοβιβάσεως τού χαρτοφυλακίου Άσφαλιστι- 
κών Έτοαρειών κατά τό άρθρο 59 παρ. 1 τού Ν.Δ. 
400/70» . » 

8. Τών άικχκσινώσεων γτά κάθε μεταβολή πού γί¬ 
νεται μέ Απόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ., τών -προσκλήσεων σέ 
γενικές συνελεύσεις, τών κατά τό άρθρο 32 τού Ν. 
3221/24 γνωστοποιήσεων, τών Ανακοινώσεων, πού 
προβλέπονται άπό τό άρθρο 59 παρ. 3 του Ν.Δ. 400/ 

1970 «περί Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιρειών», 
τών άποφάσεων τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τού 
ΕΛΤΑ, πού άναφέρονται σέ προσωρινές διατάξεις καί 
τών άποφάσεων τοΰ Ύπ. Συγκοινωνιών διά τούς 

ηλπαττ-ηςαττ-οςε. » 

9. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών 

Τραπεζικών Εταιρειών. » 


10. Τών άποφάσεων τής έπττροπής τού Χρηματι¬ 
στηρίου «περί εισαγωγής χρεωγράφα» είς τό χρη¬ 
ματιστήριο» πρός διαπραγμάτευση», συμφώνως πρός 

τάς διατάξεις τού άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/1967» Δρχ. 

11. Τών άποφάσεων τής έπττροπής κεφαλαιαγο¬ 

ράς «περί διαγραφής χρεωγράφοον έκ τοΰ χρηματι¬ 
στηρίου, συμφώνως πρός τάς διατ άζεις τού άρθρου 2 
παρ. 4 ΑΝ. 148/67» . » 

12. Τών άποφάσεων «περί έγκρίσεως τιμολογίων 

τών "Ασφαλιστικών Εταιρειών» . » 

Β' Εταιρειών Περιωρισμένης Εύθύνης: 

1. Τών καταστ α τ ικ ών . Δρχ. 

2. Τών κωδικοποιήσεων τών κα τ ασ τα τικών .... » 

3. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. » 

4. Τών έκθέσεων έκτιμήσεως περιουσιακών στοι¬ 
χείων . » 

5. Τών τροποποιήσεων τών κ α ταστατικών (γιά 

κάθε συμβολαιογραφική πράξη) . » 

6. Τών Ανακοινώσεων μέ συμβολαιογραφική πράξη » 

7. Τών (Ανακοινώσεων μέ Απόφαση τής Γ.Σ. ... » 

8. Τών προσκλήσεων σέ γενικές συνελεύσεις_ » 

Γ "Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών- 

Άλληλασψαλιστικών Ταμείων καί Φι¬ 
λανθρωπικών Σωματείων: 

1. Τών ύπουργκών Αποφάσεων «περί χορηγήσεως 

Αδείας λειτουργίας "Αλληλασφαλιστίκών Συνετοηρι- 
σμών - 'Αλληλασφαλισηκών Ταμείων» . » 

2. Τών Ισολογισμών ιών Ανωτέρω Συνεταιρισμών, 

Ταμείων καί Σωματείων. » 

Δ' Τών δικαστικών πράξεων:. Δρχ. 

Π. Στό Τέταρτο τεύχος: 

Τών δικαστικών πράξεων γιά παρακατάθεση άπο- 
ζημιώσεως.. » 


Ε'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 

1. Οί συνδρομές τοΰ έσωτερικοΰ καί τά τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στά Δημόσια Ταμεία έναντι Αποδεικτικού είσπράξεως, 
τό όποϊο φροντίζει ό ένδιαφερόμενος νά τό στείλει στή Γενική Δ/νση τοΰ Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΟΙ συνδρομές τσΟ έξωτερικσϋ είναι δυνατό νά στέλνονται καί σέ Ανάλογο συνάλλαγμα μέ έπτταγή έττ* όνόματι τοΰ Διευθυντή ιών 
Διοικητικών καί Οικονομικών Υποθέσεων τού Εθνικού Τυπογραφείου. 

3. Τό ύπέρ τοΰ ΤΑΠΕΤ -ποσοστό έπί τών Ανωτέρω συνδρομών καί τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται ώς έξής: 

α) στήν "Αθήνα: στό Ταμείο τοΰ ΤΑΠΕΤ (Κ α τ άσ τ η μα Εθνικού Τυπογραφείου), 

β) : 0x4 Δημόσια Ταμεία καί Αποδίδεται στό ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μέ τίς 192378/3639/1947(ΚΟΝΕΟ 

185) καί 178048/5321/31.7.65 (ΚΟΝΕΟ 139) έγκύκλιες διαταγές τού Γ.Λ.Κ., 

γ) στίς περιπτώσεις συνδρομών έξωτερκοϋ: όταν ή Αποστολή τους γίνεται μέ έτπταγές μαζί μ" αύτές στέλνετοα καί τό ύπέρ τού ΤΑΠΕΤ 
ποσοστό. 

Ό Γενικός Διευθυντής 
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΑΙΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






































